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1. Kapitel

Das Erwachen war f�r Ross mehr wie ein allm�hliches Auftauen aus einer k�rperlichen und geistigen Erstarrung. Irgendwo in seinem Bewu�tsein begann es und breitete sich qu�lend langsam weiter aus, schmolz das Eis der Erstarrung und taute die Kan�le des Erkennens und der Erinnerungen wieder auf. Er wurde sich wieder seiner Existenz bewu�t und empfand die unheimliche K�lte seiner Umgebung. Er erinnerte sich an andere Augenblicke dieser Art, an die Alptr�ume, die diesem Erwachen folgten. Irgend etwas stimmte nicht. Alptr�ume kamen normalerweise vor dem Erwachen und nicht erst danach. Und doch wu�te er, da� die Reihenfolge jetzt umgekehrt war. Normalerweise w�re ihm der Angstschwei� ausgebrochen, doch er war noch zu starr; seine k�rperlichen Empfindungen waren noch gel�hmt. Er begann wieder zu sehen; die wei�en Nebel, die sein Bewu�tsein umschwebten, hoben sich. Er sah ein Gesicht � das Gesicht Beethovens.
Irgend jemand hatte die Haare der Gipsb�ste gef�rbt und das Gesicht geschminkt, so da� es lebendig wirkte. Das mu�te unweigerlich zu Schwierigkeiten f�hren, denn die B�ste stand in Dr. Pellews Sprechzimmer. Dr. Pellew liebte solche Sp��e nicht und w�rde den Schuldigen zur Rechenschaft ziehen.
Ross� Gedankenstr�me flossen schneller, die Kombinationen wurden komplizierter. Er verlangte Auskunft von seinem Ged�chtnis, aber dieses Ged�chtnis war noch blockiert und chaotisch. Ross seufzte und bekam gleich darauf einen Schreck. Beethoven sprach zu ihm!
�Wenn der Patient erwacht, darf er keine pl�tzlichen Bewegungen machen�, sagte eine Stimme, die wie die Dr. Pellews klang. �In seinem Zustand k�nnen heftige Bewegungen die Muskeln sch�digen. Der Patient mu� dazu gebracht werden, sieh nur langsam zu bewegen. Dabei mu� auf die Gef�hle des Patienten R�cksicht genommen werden. Er mu� immer wieder h�ren, da� er geheilt worden ist � geheilt worden ist � geheilt worden ist � ge��
Es klang wie eine fehlerhafte Schallplatte. Ross h�rte sich die monotone Wiederholung sechs Minuten lang an und begehrte schlie�lich auf. �Halt�s Maul, verdammt noch mal! Ich glaube es ja schon.�
Die Stimme verstummte sofort. Ross sp�rte einen sanften Druck im R�cken, dann einen Schmerz im Kopf, im Genick und in den Beinen. Er begriff, da� seine Lage ver�ndert wurde. Er lag offenbar auf einer Liege, die nun geknickt wurde, so da� sein Oberk�rper aufgerichtet wurde. Auch die untere H�lfte knickte ab und zwang ihn, sich einen Halt zu suchen. Der Vorgang war au�erordentlich schmerzhaft, obwohl die Sache mit unendlicher Geduld durchgef�hrt wurde. Ross h�tte am liebsten laut geschrien, doch er unterlie� es, denn er h�tte seine Lungen pl�tzlich mit Luft f�llen m�ssen, was weitere Schmerzen zur Folge gehabt h�tte.
Er sa� schlie�lich ziemlich aufrecht, f�hlte Boden unter den F��en und einen breiten Riemen, der ihn festhielt. Er konnte nicht viel sehen, denn die Schmerzen machten ihn rasend. Die Umgebung schien auch dunkel zu sein; nur das merkw�rdige Gesicht leuchtete aus der Finsternis. Wieder h�rte er die Stimme.
�Bei Dauerbehandlung kann es emotionelle Schwierigkeiten geben.� Ross bemerkte, da� die B�ste sprach, ohne die Lippen zu bewegen. �Der Patient erwacht in einer fremden Umgebung und empfindet naturgem�� Angst. Es mu� jemand da sein, der seine Herkunft kennt, denn nur die Kenntnis der Vergangenheit des Patienten erm�glicht es dem Helfer, den Schock zu lindern Es hilft auch, den Patienten mit Dingen zu umgeben, die er kennt. Wertvoller pers�nlicher Besitz ist dabei vorrangig zu verwenden��
Ross blinzelte. Er konnte nun besser sehen und seine Umgebung erkennen. Er befand sich auf einer merkw�rdigen Bahre in der Mitte eines kleinen Raumes. Er sah ein Bett, mehrere Wandregale und den mit einer gummiartigen Schicht bedeckten Fu�boden. Vor ihm stand ein Instrumentenwagen mit der Beethovenb�ste, drei gl�nzenden Beh�ltern und seiner Brieftasche. Die Brieftasche war ge�ffnet, so da� er das Bild von Alice sehen konnte.
�Der Patient mu� Nahrung zu sich nehmen und mit Muskel�bungen beginnen. Dazu mu� er gleich nach der Wiederbelebung in eine sitzende Stellung aufgerichtet werden. Die fl�ssige Nahrung ist unbedingt erforderlich � unbedingt erforderlich��
Wieder h�rte Ross die unabl�ssige Wiederholung eines Befehls, bis er schlie�lich nach einem der gl�nzenden Beh�lter griff. Er hatte keinen Hunger, aber er sah keine andere M�glichkeit, dem monoton wiederholten Befehl zu entgehen.
Die B�chse wurde sofort warm, der Deckel �ffnete sich selbstt�tig. Etwas von der Fl�ssigkeit schwappte �ber und kleckerte auf seine Oberschenkel. Der Inhalt der B�chse roch angenehm und schmeckte noch besser. Ross trank die B�chse leer und sp�rte eine wohlige W�rme durch seinen K�rper rinnen. Er stellte die B�chse ab, doch die Stimme verstummte nicht. Sollte er etwa alle drei B�chsen leeren?
Der Inhalt der zweiten B�chse spritzte ihm ins Gesicht. Ross schrak instinktiv zur�ck, denn er wollte sich nicht das Gesicht verbr�hen. Au�erdem stank der Inhalt der B�chse widerlich.
Die pl�tzliche Bewegung verursachte einen Krampf; Ross sank kraftlos zusammen. Der breite G�rtel zerri�. Ross st�rzte. Der Aufprall auf den gummigepolsterten Boden war schmerzhaft. Nie zuvor in seinem Leben hatte Ross einen derart durchdringenden Schmerz empfunden. Aber dieser alles durchdringende Schmerz l�ste die geistige Verkrampfung und lie� ihn die fremdartige Umgebung mit aller Klarheit erkennen.
Bis zu diesem Augenblick hatte er alles f�r einen furchtbaren Traum oder einen schlechten Scherz gehalten, nun aber� Oder war es doch ein grausamer Scherz? Er sah ein Kabel, das von der Beethovenb�ste aus zur Wand f�hrte. Nicht die B�ste hatte gesprochen, sondern die Worte waren aus einem kleinen Lautsprecher gedrungen, den er erst jetzt sah. Die Stimme hatte ihm suggeriert, da� er geheilt sei. � W�rde es ein Mensch wagen, damit Scherz zu treiben? Er konnte sich keinen vorstellen, der das tun w�rde.
Wenn es aber kein grausamer Scherz war�

* * *

Der erste Atomkrieg hatte f�nfzig Jahre vor Ross� Geburt stattgefunden. Er war infolge eines Fehlers der Warnanlagen ausgebrochen. Erst nach drei Wochen hatten die Verantwortlichen den Fehler erkannt und den Krieg abgeblasen. Nach weiteren drei Wochen w�re die gesamte Menschheit dem Krieg zum Opfer gefallen, so aber �berlebte etwa ein Zehntel der Erdbev�lkerung die entsetzliche Katastrophe. Der furchtbare Krieg beendete aber nicht die Zivilisation, er f�rderte sie vielmehr, denn die �berlebenden mu�ten nun neue Methoden ersinnen, wenn sie sich ein bequemes Leben sichern wollten. Die Fortschritte waren atemberaubend Die ehemaligen riesigen Arbeiterheere waren nicht mehr notwendig; automatische Fabriken produzierten weitaus mehr und Besseres. Die schnelle Entwicklung wurde bald zu einer f�rmlichen Zivilisationsexplosion.
Die Furcht lie� sich aber nicht �berwinden; deshalb bauten die Menschen nicht wie vorher in den Himmel, sondern w�hlten sich immer tiefer in die Sicherheit bietende Erde hinein. Es gab noch immer Parteien, Nationen, und dadurch bedingt Mi�trauen und Ha�. Folglich wurde die Weiterentwicklung der Waffen keineswegs unterbrochen.
Ross hatte wie alle anderen keine Ahnung vom Krieg. Er hatte nie eine �berbev�lkerte Erde gekannt und konnte sich so etwas auch nicht vorstellen. Er war froh, da� er in einer anderen Zeit leben durfte. Sein Leben und das seiner Zeitgenossen war ein Leben des Genusses und der Bequemlichkeit gewesen. Aber schon in seinen Jugendjahren hatte er erkennen m�ssen, da� die Nachwehen des gro�en Krieges noch immer wirksam waren. Mehr als vierzig Prozent der Menschen waren steril; immer weniger Kinder wurden geboren. Wenn diese verh�ngnisvolle Entwicklung nicht aufgehalten werden konnte, w�rden die Sp�tfolgen des Krieges die Menschheit doch noch ausrotten.
Das menschliche Leben wurde immer seltener und dadurch immer kostbarer. Es wurden keine M�hen und Kosten gescheut, um den drohenden Untergang der Menschheit abzuwenden, nichts wurde als hoffnungslos betrachtet. Das betraf nicht nur die Forschung, sondern auch die lebenden Menschen. Kein Kranker wurde aufgegeben. Wenn die Mediziner noch keine M�glichkeit hatten, einen Kranken zu retten, versetzten sie ihn in einen Tiefschlaf und verlangsamten seine Lebensfunktionen, immer in der Hoffnung, da� sp�ter einmal die L�sung der Probleme gefunden w�rde.
Ross hatte sich um eine Stelle als Arzt im Hospital f�r unheilbar Kranke beworben. Er hatte sich besonders mit dem Problem des Tiefschlafes und der damit verbundenen Verlangsamung der Lebensfunktionen vertraut gemacht. Nach f�nfj�hrigem Studium � er war erst zweiundzwanzig Jahre alt gewesen � hatte man seine besondere Eigenschaft entdeckt. Er litt an einer seltenen Blutkrankheit, die unweigerlich zum Tod f�hren mu�te. Ein Heilmittel gab es noch nicht. Man teilte ihm mit, da� vorerst nicht an eine Heilung zu denken war. Die einzige M�glichkeit, ihn vor dem Tod zu bewahren, war der Tiefschlaf, der in seinem Fall besonders lange dauern sollte.
Wenn Patienten f�r sehr lange Zeit eingeschl�fert wurden, �bernahm Dr. Pellew die Oberaufsicht. Ross war der Meinung, da� nur Stunden vergangen waren, seit Dr. Pellew ihm einen guten Schlaf gew�nscht hatte. Der merkw�rdig ernste Klang der Stimme war ihm aufgefallen. Er hatte aber nicht lange dar�ber nachdenken k�nnen, denn eine Spritze hatte ihn vor dem Einfrieren bewu�tlos gemacht.
War er wirklich geheilt?
Er begann vorsichtig zu kriechen. Der Boden war weich und erleichterte seine Bem�hungen. Seine Wangenmuskeln schmerzten, denn er mu�te unwillk�rlich grinsen. Er f�hlte sich trotz der Schmerzen gro�artig. Seine Lungen brannten bei jedem Atemzug, aber die Schmerzen wurden auch mit jedem Atemzug schw�cher. Er begann, bewu�ter zu leben und seine Bem�hungen zu planen. Erst mu�te er sich langsam bewegen und �berm��ige Anstrengungen vermeiden. Er wunderte sich �ber die Tatsache, da� man ihm in diesem kritischen Zustand allein lie�. Warum kam kein Psychotherapeut? Es machte ihm aber nichts aus, die ersten �bungen ohne Anleitung durchzuf�hren, ja, er war sogar stolz darauf. Die Starre l�ste sich allm�hlich. Ross lachte ab und zu. Er dachte an Alice, bem�hte sich dann aber, diese Gedanken zu verscheuchen. Ross war nicht gerade pr�de, aber er wollte sich ankleiden, weil sein hagerer, fleckiger K�rper keinen sch�nen Anblick bot. Wenn Alice ihn so sehen w�rde�
Er tastete sich Schritt f�r Schritt zum Bett und setzte sich. Jetzt wurde er langsam �rgerlich, weil sich keiner um ihn k�mmerte. Irgend jemand h�tte kommen und ihn begr��en m�ssen. Es war schlie�lich keine Kleinigkeit, nach langem Tiefschlaf geheilt zu erwachen. Er war wieder im Reich der Lebenden. Warum kam niemand und �berzeugte sich von seinem Zustand? Normalerweise waren beim Erwachen eines Patienten mehrere Spezialisten und einige Schwestern zugegen, Die Hilfe eines Psychotherapeuten war in solchen F�llen besonders notwendig, um den Schock des Erwachens zu mildern. So war es immer gewesen. Ross konnte nicht einsehen, warum es nun anders sein sollte.
Er stand wieder auf und taumelte zur T�r. Seine Hand umklammerte den T�rgriff. Er mu�te eine Pause machen, denn die schnellen Bewegungen hatten ihn geschw�cht. Die T�r lie� sich leicht �ffnen. Ross stolperte auf den Gang hinaus und erkannte sofort, da� er sich in einem ihm unbekannten Teil des Hospitals befand. Offenbar handelte es sich um einen Erweiterungsbau, in den er nach dem Einschl�fern gebracht worden war. Er sah einen kurzen, sehr hellen Korridor mit drei T�ren an jeder Seite. An einer Seite des Korridors befand sich eine T�r mit Milchglasscheiben. Dahinter schien eine Rampe nach oben zu f�hren. Vor der T�r stand ein kleiner Schreibtisch; auf der Tischplatte lag ein bla�gr�ner Aktendeckel.
Der Aktendeckel auf dem Schreibtisch erregte seine Aufmerksamkeit, denn der gr�ne Pappdeckel trug seinen Namen.
Der Aktendeckel befand sich in einem durchsichtigen Schutzumschlag, den er mit dem Fingernagel aufschlitzte Seine Fingern�gel waren erschreckend lang; die Lebensfunktionen waren ja nur verlangsamt und nicht gestoppt worden. Warum hatte ihm niemand die N�gel geschnitten?
Ross schlug die Akte auf und erkannte die �blichen Formbl�tter. Er fand sieben Bl�tter mit angehefteten handschriftlichen Bemerkungen.
Das erste Blatt war ihm bekannt; er war beim Ausf�llen zugegen gewesen und befragt worden. Er las das Datum: 29. September 2047, seinen Namen und die genaue Diagnose seiner Krankheit. Das Blatt trug die Unterschrift Dr. Pellews und seines Assistenten. Das zweite Blatt war mit dem 4. Juni 2066 datiert und enthielt die Angaben �ber eine teilweise Wiederbelebung. Drei Wochen lang war er in bewu�tlosem Zustand behandelt worden. Das Ergebnis der Behandlung war jedoch negativ ausgefallen, so da� man ihn wieder in Tiefschlaf versetzt hatte. Das dritte Blatt stammte auf dem Jahre 2125 und war von einem Dr. Hanson unterzeichnet. Eine Behandlung des Knochenmarks hatte zu dieser Zeit keine positiven Ergebnisse gebracht.
Ross starrte immer wieder ungl�ubig auf das Datum. 1. Mai 2125! Wenigstens ist Alice kein Problem mehr f�r mich, dachte er dumpf. Seit meiner Einschl�ferung sind achtundsiebzig Jahre vergangen. Alice war damals gerade zweiundzwanzig. Seine Augen begannen zu brennen, deshalb bl�tterte er rasch weiter. Die Angaben auf den Bl�ttern bewiesen eindeutig, da� die medizinische Wissenschaft weitere Fortschritte gemacht hatte; sein eigenes Wissen war dadurch hoffnungslos hinter den neuen Erkenntnissen zur�ckgeblieben. Er war also mehrmals zum Leben erweckt, aber bewu�tlos gehalten worden. W�hrend dieser kurzen Perioden hatte man neue Heilmethoden ausprobiert.
Er bl�tterte gedankenvoll weiter und starrte entgeistert auf ein neues Datum. Es war unglaublich, aber das Blatt trug das Datum: 17. Mai 2263.
Ross hielt das erst f�r einen Fehler. Vielleicht war auch eine neue Zeitrechnung eingef�hrt worden. Dann las er aber den Bericht des verantwortlichen Arztes und fa�te sich erschrocken an den Kopf. Er las komplizierte Formeln und Einzelheiten �ber eine Behandlung, die er nicht verstehen konnte. Wie zuvor war er aus der Erstarrung befreit aber bewu�tlos gehalten worden. Ob er dann Injektionen erhalten hatte oder ob direkte Ver�nderungen an seinem K�rper vorgenommen worden waren, konnte er aus den Papieren nicht ersehen. Offenbar handelte es sich aber um eine sehr lange dauernde Kur, denn der Bericht endete mit dem inhaltsschweren Satz: �Behandlung erfolgreich. Patient kann in f�nfundsiebzig Jahren wiederbelebt werden.�
Ross las die Unterschriften, sah die Stempel unter den offiziellen Urkunden und kam nicht aus dem Staunen heraus. Vor allem Pellews Unterschrift versetzte ihn in Erstaunen. Dr. Pellew konnte doch nicht nach zweihundertsechzehn Jahren noch am Leben gewesen sein! Wahrscheinlich handelte es sich um einen Arzt gleichen Namens, vielleicht um einen Enkel oder Urenkel des Dr. Pellew, den er gekannt hatte. Jetzt erinnerte er sich an die Worte, die ihn geweckt hatten. Er hatte Dr. Pellews Stimme geh�rt. Lie�en sich Bandaufzeichnungen �ber zweihundert Jahre lang aufbewahren? Ross wu�te es nicht. Er wurde pl�tzlich unsicher.
Aber die Unterschrift stimmte, daran war nicht zu deuteln.
Das n�chste Formblatt hatte eine gr�ne Farbe. �Patient wiederbelebt�, stand auf diesem Blatt, das mit dem Datum 7. Oktober 2338 versehen war. Die Schwester der Station 5 B hatte nur einen Stempel unter das Dokument gesetzt und ihre Unterschrift vergessen oder absichtlich weggelassen.

* * *

Ross war ersch�pft, sehnte sich nach Ruhe und h�tte sich am liebsten auf den Fu�boden gelegt. Er hatte sich unvern�nftig benommen, das wurde ihm nun klar. Statt sich geduldig mit kleinen �bungen zu besch�ftigen, hatte er sich auf den Korridor gewagt und seinen K�rper zu stark beansprucht.
Der Stuhl war nicht bequem, denn er sollte die Nachtschwestern am Einschlafen hindern. Die Daten wirbelten in Ross� Gehirn durcheinander und verursachten ein Gedankenchaos. Ross beschlo�, wieder in sein Zimmer zur�ckzugehen, um sich dort auszuruhen. Nach einem st�rkenden Schlaf w�rde er die Dinge gewi� klarer sehen und vielleicht Hilfe von au�en erhalten.
F�nf Minuten sp�ter lag er zwischen den vergilbten Bett�chern aus einem ihm unbekannten Plastikmaterial. Er wollte schlafen, doch die wirren Gedanken hielten ihn wach. Die Unterlagen hatten ihn verwirrt. Er hatte den gr�nen Aktendeckel mitgenommen und unter sein Kopfkissen geschoben. Er hatte noch nicht alle Bl�tter gelesen und f�rchtete sich davor, es zu tun, denn nach den vorangegangenen Erlebnissen war anzunehmen, da� die auf diesen Bl�ttern stehenden Angaben noch verwirrender sein w�rden. Ross wu�te nicht, was er tun sollte. Er f�rchtete sich vor der Wahrheit, wu�te aber, da� er keine Ruhe finden konnte. Er mu�te die �brigen Bl�tter lesen und sich vollst�ndig informieren.
St�hnend und z�gernd richtete er sich auf und zog den gr�nen Aktendeckel hervor. Er st�tzte sich auf einen Ellenbogen, schlug ein neues Blatt auf und begann zu lesen. Es handelte sich um ein Blatt aus einem ihm unbekannten Material, auf dem die Versetzung verschiedener Pfleger und �rzte beschrieben war. Zwei �rzte und vier Schwestern waren namentlich aufgef�hrt. Infolge akuter Personalknappheit mu�ten diese Leute alle anderen Arbeiten, wie das Reinigen, ebenfalls �bernehmen. Das Blatt war von Dr. Pellew unterzeichnet worden und trug das Datum M�rz 2092.
Weitere Bl�tter beschrieben die immer st�rker werdende Personalknappheit der folgenden zwanzig Jahre und die sich daraus ergebenden �nderungen der Organisation. Die gew�hnlichen Hilfskr�fte waren immer wichtiger geworden und schlie�lich sogar zur Pflege der Patienten herangezogen worden.
Ross sch�ttelte den Kopf und las aufgeregt weiter. Immer mehr Fragen tauchten auf, die er unbedingt beantwortet haben wollte. Mehrere gesperrt geschriebene und unterstrichene S�tze sprangen ihm f�rmlich in die Augen:
�W�hrend des Notstands m�ssen alle Abteilungen v�llig unabh�ngig voneinander bestehen k�nnen; ein Austausch von Hilfsmitteln, Lebensmitteln und Personal darf nicht stattfinden! Zuwiderhandlungen werden mit sofortigem Ausschlu� bestraft.
Alle in Tiefschlaf versetzten Patienten mit Aussicht auf Heilung m�ssen sofort in die Spezialabteilung f�r noch fruchtbare Mutanten transportiert werden.�
Ross las eine Reihe von Nummern, darunter seine eigene. Es hatte also einen Notstand gegeben. Das Wort gefiel ihm nicht und lie� ihn B�ses ahnen.
Seine H�nde zitterten vor Ersch�pfung, aber er nahm sich ein neues Blatt vor, weil er genauere Angaben zu finden hoffte.
Er fand das Protokoll einer Konferenz, die am 6. Juli 2101 unter Vorsitz von Dr. Hanson stattgefunden hatte. Bei dieser Konferenz waren neue Heilmethoden besprochen worden, die auch bei Patienten im Tiefschlaf angewendet werden konnten. Der Nachteil dieser Behandlung bestand in der langen Verz�gerung der Wirkung. Die Schwierigkeit lag darin, da� die meisten �rzte schon im fortgeschrittenen Alter waren und die Wiederbelebung der Patienten nicht erleben w�rden. Allein Dr. Hanson war noch jung genug, um Zeuge der Wiederbelebung langfristig eingeschl�ferter Patienten werden zu k�nnen.
Die �rzte waren �bereingekommen, sich selbst in Tiefschlaf versetzen zu lassen. Nur einer mu�te jeweils wach sein und die lebensnotwendigen Ger�te �berwachen. Es war vereinbart worden, jeweils zwanzig Jahre zu schlafen Der f�r eine Periode von drei Monaten wachende Arzt sollte gleichzeitig Forschungsaufgaben erledigen.
Dr. Hanson als der j�ngste Arzt hatte um eine Frist von f�nf Jahren gebeten. Er war jung genug, um sich das leisten zu k�nnen, und au�erdem mit der Erforschung einer bestimmten Herzkrankheit besch�ftigt. Der fr�here Direktor war wegen dieser Krankheit in Tiefschlaf versetzt worden und konnte nur durch eine v�llig neuartige Behandlung gerettet werden. Dr. Pellew war eine anerkannte Kapazit�t und mu�te unbedingt gerettet werden. Dr. Hanson bat um eine angemessene Zeit f�r seine Forschungen und bekam sie zugebilligt.
Die verschiedenen Gefahren des geplanten Verfahrens waren in dem Protokoll erw�hnt, ebenso die m�glichen Schutzma�nahmen. Als Ergebnis dieser Konferenz wurde auch den weniger kompetenten Leuten und Hilfskr�ften ein gr��erer Arbeitsbereich zugestanden. Hilfskr�fte mit nur m��iger Ausbildung sollten fortan Diagnosen stellen und kleinere Eingriffe vornehmen d�rfen.

* * *

Ross starrte mit brennenden Augen auf die Papiere. Er begriff, da� sie f�r ihn bestimmt waren. Sie sollten eine Art Lektion sein und ihm das Zurechtfinden nach dem Erwachen erleichtern.
Er schluckte schwer und dachte dankbar an die alten M�nner, die ihr Leben verl�ngert hatten, um ihr Wissen m�glichst lange zu erhalten. Es war ein Kampf gegen die Zeit gewesen, denn nur die erwachenden und geheilten Patienten konnten dieses Wissen in sich aufnehmen und vor dem Untergang bewahren. Dr. Hanson schien erfolgreich gewesen zu sein, denn ein Blatt aus dem Jahre 2233 trug wieder Dr. Pellews Unterschrift.
Eine wilde Hoffnung spro� in Ross auf. Das Protokoll berichtete nur von der Einschl�ferung der Experten. Wenn nun auch das Hilfspersonal eingeschl�fert worden war? Vielleicht geh�rte Alice dazu?
Pl�tzlich ging das Licht aus.
Die absolute Finsternis war erschreckend. Sieben Kilometer unter der Erde zu liegen und keinen Lichtstrahl zu sehen � das ging an die Nerven. War er vergessen worden? Lag er in einem Verlies tief unter der Oberfl�che, vielleicht als der letzte �berlebende? Er sp�rte sein Herz schlagen und h�rte das Rauschen seines Blutes. Der Aktendeckel entglitt seinen H�nden, die losen Bl�tter fielen auf den Boden. Er bi� die Z�hne zusammen, um sie so am unkontrollierbaren Klappern zu hindern.
Dann h�rte er Ger�usche, die das Brausen seines Blutes und das wilde H�mmern des Herzens �bert�nten. Es war ein regelm��iges Dr�hnen, begleitet von einem leisen Zischen. Irgend jemand stand einen Augenblick vor der T�r und kam dann herein. Ross bem�hte sich vergebens, die Dunkelheit zu durchdringen, doch seine Augen nahmen nicht den geringsten Lichtschimmer wahr. Er h�rte ein Wesen durch den Raum gehen, vernahm Atemger�usche und leises Hantieren.
Das Wesen schien Gegenst�nde aufzuheben und an anderer Stelle abzulegen. Was immer der Fremde tat, er schien es zielbewu�t zu tun. Offenbar bereitete ihm die Finsternis keine Schwierigkeiten, denn er stie� niemals irgendwo an und warf nichts um. Wenn das so war, mu�te das Wesen ihn sehen k�nnen. Jeden Augenblick konnte es erkennen, da� er erwacht war. W�rde es dann an sein Bett kommen? In Ross krampfte sich alles zusammen. Er wollte nicht so lange warten und entschlo� sich, die nervenzerm�rbende Ungewi�heit zu beenden.
�Wer ist da?�
�Die Krankenschwester�, antwortete eine unpers�nlich klingende Stimme. �Sie erholen sich schnell, Mr. Ross. Jetzt m�ssen Sie aber unbedingt schlafen.�
Die Schwester ging wieder zur T�r und kam nicht an sein Bett. Ross h�rte sie durch den Gang gehen und die T�r zur aufw�rts f�hrenden Rampe hinter sich zuschlagen. Wenige Sekunden darauf ging das Licht wieder an.
Ross hob die H�nde vor die Augen, denn er mu�te sich erst wieder an das glei�ende Licht gew�hnen. Neben der Beethovenb�ste standen vier neue B�chsen mit Nahrung f�r ihn. Sonst war nichts ver�ndert worden. Er zog die Bett�cher bis ans Kinn und entspannte sich. Die M�digkeit verlangsamte zwar den Denkproze�, doch er dachte klar und logisch. Warum war die Schwester in v�lliger Dunkelheit in sein Zimmer gekommen? Das mu�te eine wichtige Bedeutung haben. Waren die Lampen nur ihretwegen ausgeschaltet worden?
Wie hatte sie sich trotz v�lliger Dunkelheit zurechtgefunden?
Fast auf allen Bl�ttern seiner Akte hatte er Klagen �ber die immer schlimmer werdende Personalknappheit gelesen. Er hatte auch Hinweise auf Mutationen gefunden. Vielleicht war die Schwester eine Mutation, und er sollte sie nicht unvorbereitet sehen. Er war lange Zeit bewu�tlos gewesen. Die Entwicklung war in dieser Zeit aber weitergegangen. Wahrscheinlich wurde seine Rekonvaleszenz aus der Ferne gesteuert, weil die unmittelbare Konfrontation mit der Gegenwart eventuell einen Schock ausl�sen w�rde.
Er fand das alles sehr logisch und �berlegt. Nach seiner Meinung war er nun auf die Ver�nderungen vorbereitet; nichts w�rde ihn mehr erschrecken oder verwundern. Irgendwo mu�ten noch andere Patienten liegen, die bald erwachen und das Leben mit ihm teilen w�rden. M�glicherweise geh�rte Alice zu diesen Leuten.
Es gab aber Dinge, die nicht ganz in seine Vermutungen pa�ten. Das waren die furchtbaren Alptr�ume. Er war �berzeugt, da� er sie w�hrend des Erwachens getr�umt hatte. Er sp�rte noch immer den unertr�glichen Druck von Metallteilen, die sich auf seine Beine, seine Brust und die Arme gelegt hatten. St�hlerne H�nde hatten seine Arme bewegt, ihm die Brust eingedr�ckt und den Sch�del massiert. Noch bei der Erinnerung an diese furchtbaren Tr�ume brach ihm der Schwei� aus.
Dann kam ihm die Erkenntnis. Sie schockierte ihn nicht, denn die Papiere hatten ihn auf mannigfaltige Ver�nderungen vorbereitet � Roboter hatten ihn bearbeitet; die Schwester war ebenfalls ein eiserner Roboter. Wahrscheinlich w�rde sie ihn w�hrend des Schlafes behandeln und auf diese Weise wieder furchtbare Angsttr�ume verursachen.

* * *

Nach dem Erwachen empfand er starken Hunger. Die fl�ssige Nahrung schmeckte ausgezeichnet. Der Lufterneuerer hatte den Gestank der verdorbenen B�chse abgesaugt und die Kleidung im nun offenen Schrank getrocknet.
Ross zog sich an und f�hlte sich sofort wohler. Er war sich �ber seine n�chsten Schritte im klaren. Er mu�te hinausgehen und den leitenden Arzt oder wenigstens die Stationsschwester suchen, Seine Kleidung war aber nach der langen Lagerung in einem sehr schlechten Zustand und zerfiel f�rmlich. Ross kam sich schon nach wenigen Minuten wie ein Landstreicher vor Er konnte unm�glich so auf den Korridor hinaus, denn bei jedem Schritt ri� der m�rbe Stoff weiter in Fetzen.
In einem Kasten fand er Bett�cher aus Kunststoff. Er faltete eins der T�cher auseinander, ri� ein Loch in die Mitte und erweiterte die �ffnung. Auf diese Weise machte er sich eine Art Poncho. Dann ri� er noch einen Streifen ab und band ihn sich als G�rtel um den Leib. Die Schuhe waren noch brauchbar, nur die Senkel rissen sofort entzwei. Ross betrachtete sich im Spiegel und wandte sich entsetzt ab. Sch�n sah er nicht aus, aber mehr war im Augenblick nicht zu erreichen. Er drehte sich entschlossen um und ging zur T�r.
Er konnte schon so sicher gehen, da� er sich nicht mehr an der Wand festzuhalten brauchte. Im Korridor ging alles gut, doch auf der nach oben f�hrenden Rampe wurde er schon schw�cher und mu�te eine Pause machen. Die Umgebung verschwamm vor seinen Augen. Er erkannte seine Schw�che und beschlo�, vorsichtiger zu werden. Wenn er etwas erreichen wollte, mu�te er es geduldig anfangen und nichts �bereilen. Er kroch langsam zur n�chsten Etage hinauf, mitunter sogar auf H�nden und F��en, denn die Rampe war ziemlich steil.
Oben sah er sich in einem langen Korridor, der an einem Ende von einem anderen Gang gekreuzt wurde. Alles war peinlich sauber. Er sah aber keinen Menschen und h�rte nur seinen eigenen, vor Anstrengung rasselnden Atem. Nach kurzem Z�gern ging er weiter und �ffnete die erste T�r.
Als er endlich die Kreuzung der beiden G�nge erreichte, war er v�llig verwirrt. Alle R�ume waren leer, auch die K�chen und die Aufenthaltsr�ume des Pflegepersonals. Nirgendwo fand er Anzeichen einer Benutzung der R�ume, alle waren peinlich sauber. Aber irgend jemand mu�te doch f�r die Sauberkeit dieser R�ume und das Funktionieren der elektrischen Anlagen verantwortlich sein. Die Situation kam ihm eigenartig vor. Was hatte das zu bedeuten? Wollte man sich einen Spa� mit ihm erlauben? Er hatte keine Lust, an einem Versteckspiel teilzunehmen, sondern Wollte endlich einen Menschen sehen und mit ihm reden.
�Kommt heraus, wo immer ihr seid!�� rief er, so laut er vermochte. �Kommt endlich heraus!�
Und sie kamen.
Ross sah zylindrische K�rper, die auf vier R�dern rollten und jeweils mindestens zehn gelenkige Arme schwangen. All diese mehrgelenkigen Arme hatten offenbar bestimmte Punktionen zu erf�llen, denn sie waren eigens daf�r konstruiert. Die K�rper rollten langsam auf ihn zu. Ross dr�ckte sich an die Wand und erkannte, da� seine Alptr�ume Wirklichkeit geworden waren, Jetzt hatte er es aber nicht mit einem dieser Monster, sondern mit mindestens zwanzig zu tun. Sie kamen aus dem Quergang und starrten ihn mit ihren merkw�rdig gl�nzenden Linsen an; das gl�nzende Metall der vielen Arme reflektierte das glei�ende Licht und lie� die zweckm��ig konstruierten, aber h��lichen Roboter noch unheimlicher erscheinen. Ross konnte nichts tun. Er stand still und schwitzte vor Angst.
�Nach unseren Anleitungen sollten wir uns verbergen. Sie sollten sich erst eine Weile in Dr. Pellews Zimmer aufhalten und sich informieren�, sagte eine weibliche Stimme. �Wir wurden dahingehend informiert, da� unser vorzeitiges Erscheinen schwere psychische Sch�den verursachen k�nnte. Ihr letzter Befehl hat aber den ersten ung�ltig gemacht.�
Ross drehte sich um, denn die Stimme kam von hinten. Er erblickte einen gro�en ovalen K�rper auf drei R�dern. Obenauf sa� ein rotierendes Linsensystem, zwischen den R�dern war als Zusatzkonstruktion ein Kasten befestigt, von dem aus ein Kabel in den eif�rmigen K�rper f�hrte. Am K�rper des Robotern waren einige Klappen angebracht, die wohl Einblicke und Eingriffe in das Innere erm�glichen sollten.
Ross wollte davonlaufen, aber er hatte nicht die Kraft dazu. Es hatte, auch keinen Sinn, denn die Roboter n�herten sich ihm nun von allen Seiten; glitzernde Linsen starrten ihn kalt an.
�Was soll das alles?� murmelte er schwach.
In den Zylindern begann es leise zu ticken. �Die Frage ist nicht pr�zise gestellt und beinhaltet praktisch alles�, antwortete das Ei. �Wollen Sie Informationen �ber Astronomie, Anthropologie, Kybernetik, Kernphysik oder andere Wissensgebiete? Bitte stellen Sie die Fragen sehr genau und unmi�verst�ndlich, Sir. Es f�llt einem Elektronengehirn schwer, bestimmte Komplexe voneinander zu trennen.�
�Roboter also!� murmelte Ross unwillk�rlich. Es handelte sich um Roboter, die Fragen beantworten und Befehle ausf�hren konnten Ross entspannte sich. Im ersten Impuls wollte er die Roboter alle zum Teufel schicken und sich von ihrem Anblick befreien, aber er sah sofort ein, da� sie nicht auf Gef�hle reagieren w�rden. Er �berlegte kurz und machte einen ersten Versuch.
�Geht zur�ck und haltet euch bereit!� sagte er etwas sch�chtern. Die Roboter rollten sofort davon, auch das eif�rmige Gebilde. �Du nicht!� rief Ross. �Warst du in meinem Zimmer? Ich glaube, ich erkenne deine Stimme.�
�Ja, Sir.�
�Was ist aus den anderen geworden?�
�Sie sind nicht mehr am Leben, Sir. Sie starben, bevor ich gebaut wurde.�
Ross starrte den Roboter an. Er hatte mit Mutanten, mit vielleicht schrecklich ver�nderten Lebewesen gerechnet, nicht aber mit seelenlosen Robotern. Und doch war die �berraschung nicht sehr gro�. Schon zu seiner Zeit hatten sich die Wissenschaftler sehr intensiv mit der Entwicklung von Robotern besch�ftigt, um die immer knapper werdenden menschlichen Arbeitskr�fte zu entlasten. Schon damals hatte es vollautomatische Fabriken gegeben und Hilfsroboter f�r einfache Arbeiten. Allerdings hatte niemand daran gedacht, Roboter in einem Krankenhaus einzusetzen. W�hrend seiner langen Ruhe mu�te sich allerhand ereignet haben. Ross war mit dieser Entwicklung nicht ohne weiteres einverstanden, doch er wollte sich erst eingehend informieren und zun�chst keine Kritik �ben. Dazu mu�te er Dr. Pellews Zimmer aufsuchen.
Der Roboter pa�te sich Ross� m��iger Geschwindigkeit an und f�hrte ihn durch mehrere G�nge und �ber zwei Rampen zwei Etagen h�her. Diese Etage schien der Verwaltung und der Technik vorbehalten zu sein.
Ross pa�te sich den Gegebenheiten �berraschend schnell an. Er hatte eine kleine Armee von Robotern zur Verf�gung, die alle seine W�nsche sofort erf�llten. Sie hatten ihn �berrascht, aber nun betrachtete er sie nicht mehr als Monster, sondern als Freunde und Helfer. Er erkannte mehr und mehr die ungeheuren M�glichkeiten, die sich ihm boten, denn die Roboter waren zweifellos ausgezeichnet informiert. An den Verkehr mit ihnen mu�te er sich allerdings erst gew�hnen. Eine klare Formulierung seiner Befehle und Fragen war notwendig, denn die Roboter konnten nur die Worte, nicht aber einen eventuell verborgenen Sinn deuten. Im Vorbeigehen befragte er den eif�rmigen Roboter nach dem Sinn der Maschinenr�ume und bekam sehr pr�zise und detaillierte Angaben. Mitunter sagte der Roboter aber:
�Es tut mir leid, Sir, f�r dieses Gebiet bin ich nicht programmiert worden.�
Ross sch�ttelte verwundert den Kopf �Warum nennst du mich Sir, wenn du meinen Namen kennst?�
Er h�rte ein leises Ticken, bekam aber keine Antwort. Er stellte die Frage noch einmal. Anscheinend war der Roboter �berfragt.
Dann h�rte das unruhige Ticken auf, und der Roboter antwortete: �Eine Stationsschwester hat zwei M�glichkeiten. Gegen�ber Patienten m�ssen wir sehr freundlich, aber bestimmt auftreten, weil wir besser wissen, wie der Patient behandelt werden mu�. In diesem Falle benutzen wir den Namen, Wenn ein Mensch aber beweglich ist und keine Anzeichen irgendwelcher Krankheiten erkennen l��t, m�ssen wir ihn als uns �berlegen anerkennen. In Ihrem Falle ist die Entscheidung nicht leicht zu treffen, Sir.�
�Ihr m��t also zwischen einem selbst�ndigen Bo� und einem hilflosen Patienten unterscheiden k�nnen? Ich war ein Patient und bin jetzt wieder einigerma�en beweglich. Ihr seid mir also Untertan.�
�Deshalb darf ich Sie auch nicht wegen der mi�br�uchlichen Benutzung der Bett�cher zur Rechenschaft ziehen, Sir�, fuhr der Roboter fort.
Ross lachte auf. Schwestern waren anscheinend alle gleich, selbst als Roboter. Er lachte noch immer, als sie vor Dr. Pellews Zimmer standen.
Der Raum war klein und wie alle anderen eingerichtet. Ross vermi�te nur die Beethovenb�ste und den unverge�lichen Direktor des Hospitals. Auf dem Schreibtisch lag ein dickes Journal, daneben stand ein Aschenbecher. Auch der Kalender stand genau am richtigen Platz. Dr. Pellew war aber ein au�ergew�hnlich unordentlicher Mann gewesen; die auff�llige Ordnung war demnach von den Robotern geschaffen worden. Rosis setzte sich an den Schreibtisch und schlug das dicke Journal auf. Es war Dr. Pellews Tagebuch. Seine stark nach links fallende kleine Handschrift f�llte fast die H�lfte der Seiten.
Als er sa�, kamen Ross Bedenken. Er nahm den Platz des Direktors ein. �Wer ist im Augenblick der leitende Arzt?� fragte er den Roboter.
�Sie, Sir.�
�Ich? Aber��
Er wollte sagen, da� er sich nicht qualifiziert genug f�hle und mindestens zwei Jahre brauche, um Anschlu� an den neuen Stand der Wissenschaft zu finden; doch er tat es nicht. Bei dem akuten Personalmangel war er besser qualifiziert als die Roboter. Wahrscheinlich w�rde er auch bald erfahren, warum man ihm diesen verantwortungsvollen Posten �bertragen hatte.
�Haben Sie irgendwelche Befehle, Sir?� fragte der Roboter mit immer gleichbleibend unpers�nlicher Stimme.
Ross gab sich M�he, wie ein leitender Arzt zu denken. �Ich mu� mich erst �ber den Zustand der Patienten informieren. Aber ich bin hungrig und m�chte gern etwas essen.�
Der Roboter drehte sich sofort um und rollte aus dem Zimmer.

2. Kapitel

Die ersten sechs Seiten des Tagebuchs setzten Ross schwer zu. Es handelte sich haupts�chlich um komplizierte Verwaltungsangelegenheiten. Er mu�te sich auch erst an Dr. Pellews stellenweise nur schwer lesbare Handschrift gew�hnen, diese Seiten aber sehr sorgf�ltig studieren, denn sie waren bald nach seiner Einschl�ferung beschrieben worden und konnten vielleicht Auskunft �ber seine Lage geben. Er fand aber keine ihn betreffenden Angaben und �berschlug mehrere Seiten. Etwa hundert Seiten weiter fand er folgende Eintragung:
�Verbindung mit Sektion F vor zwei Stunden abgebrochen. Um die Moral zu st�tzen, habe ich die Angelegenheit als technischen Fehler dargestellt. Die Roboter sind angewiesen, den Lift mit schweren Tr�gern zu verbarrikadieren, damit keiner nach oben fahren kann. Es gibt hier immer noch ein paar kurzsichtige Narren, die unbedingt eine Rettungsmannschaft aufstellen wollen.�
Ross erinnerte sich an die andere Akte, in der von einem Notstand die Rede gewesen war. Diese Eintragung hatte offenbar mit dem betreffenden Notstand zu tun. Um sich �ber die Ursache des Notstandes zu informieren, bl�tterte er zur�ck. In dem Augenblick kam der Roboter mit sechs gl�nzenden B�chsen wieder.
Ross schlug wahllos eine Seite auf und las: �Habe Courtland in der vergangenen Woche aus dem Tiefschlaf geweckt. In seinem augenblicklichen Zustand kann er nur noch wenige Monate leben. Ich habe ihn also praktisch get�tet. Es ist ihm gleich, aber mich bedr�ckt es sehr. Er ist sehr tapfer � so tapfer, da� ich ihn gern retten m�chte. Ich ben�tige seine Hilfe, weil er einer der besten Kybernetiker ist, die es je gegeben hat. Wir. arbeiten an einem neuen Modell der Pflegeroboter. Ich brauche einen Roboter mit Eigeninitiative und kritischem Sachverstand. Das Modell M 5 scheint diese Qualit�ten zu haben. Courtland teilt diese Meinung nicht und behauptet, er habe nur die Speicherf�higkeit erh�ht. Er hat noch andere Ver�nderungen vorgenommen, die ich jedoch nicht verstehe. Dieser Roboter hat kein bi�chen Humor, obwohl er manchmal ausgesprochen komisch wirkt. Das liegt aber an seiner Eigenschaft, alles w�rtlich zu nehmen. Courtland ist sehr stolz auf sein Werk und hat ihn den Namen Bea gegeben. Er glaubt, da� er mit etwas mehr Zeit und den geeigneten Hilfsmitteln wahre Wunderwerke schaffen k�nne. Ich glaube, Bea ist schon ein Wunder. Wenn Courtland noch ein paar Monate lebt, wird er bestimmt alle noch vorhandenen Probleme l�sen. Hoffentlich bleibt Ross lange genug am Leben. Wenn er es schafft, wird er sich bald mit diesen Dingen besch�ftigen m�ssen.�
Ross sp�rte pl�tzlich ein Prickeln auf dem R�cken. Obwohl er danach gesucht hatte, fand er die Erw�hnung seines eigenen Namens merkw�rdig.
�Wann hast du zuletzt mit Dr. Pellew gesprochen?� fragte er den Roboter.
�Vor dreiundzwanzig Jahren und f�nfzehn Tagen, Sir.�
�So lange ist das her? Wann soll er wiederbelebt werden?�
In dem Roboter begann es wieder zu ticken. Ross wu�te schon, da� das nur geschah, wenn der Roboter eine Frage nicht sofort bew�ltigen konnte und krampfhaft nach der richtigen Antwort suchte.
�Das ist doch eine ganz einfache Frage�, sagte er �rgerlich. Dann besann er sich aber und fragte sachlich: �Ist Dr. Pellew tot?�
�Ja, Sir.�
Ross schluckte heftig. Mit dieser Antwort hatte er nicht gerechnet. �Wer von den Patienten ist noch am Leben oder im Tiefschlaf?�
�Nur Sie, Sir.�
Ross �ffnete automatisch eine der B�chsen und l�ffelte den Inhalt aus. Er war wie bet�ubt und reagierte ganz unbewu�t. Pellew, Alice, Hanson und all die anderen lebten nicht mehr. Platzangst war Ross normalerweise unbekannt, aber in diesen Minuten empfand er sie sehr stark. Er wollte hinaus, wollte sich aus der Todesfalle befreien, die allen anderen zum Verh�ngnis geworden war. Das unterirdische Hospital war zu einem riesigen Grab geworden, dem auch er nicht entfliehen konnte. Er befand sich sieben Kilometer tief in der Erde, der Fahrstuhlschacht war noch immer verrammelt; seelenlose Roboter huschten umher und bedienten ihn, aber sie bewachten ihn auch.
Pl�tzlich wurde ihm klar, da� er schrie. Der Roboter machte ihn darauf aufmerksam und brachte ihn mit seiner weiblichen und doch unpers�nlichen Stimme zum Schweigen.
�Dr. Pellew sagte mir, da� Sie sich unvern�nftig verhalten w�rden, Sir. Er sagte mir auch, da� die Zukunft der Menschenrasse von Ihnen allein abh�ngig sei. Auf die Arbeit der n�chsten Jahre kommt es an. Sie d�rfen in den ersten Stunden und Tagen keinesfalls die Nerven verlieren und etwas Unvern�nftiges tun, Sir.�
�Wie komme ich hier heraus?� br�llte Ross den Roboter an.
Ein Mensch w�re dieser Frage ausgewichen, doch die k�nstliche Schwester kannte keine bequemen Auswege und mu�te sich mit dieser Frage besch�ftigen. Sie gab die richtigen Informationen, erz�hlte ihm aber auch, da� der Lift nicht mehr funktionierte und da� der Zugang blockiert war. Niemand durfte sich der Au�enluft aussetzen, diese Warnung war an alle Roboter ergangen.
�Wei�t du, was Wahnsinn ist?� fragte Ross. Seine Stimme klang nicht sehr menschlich. �Du hast keine Ahnung von der geistigen Labilit�t menschlicher Wesen.�
�Doch, Sir!�
�Du hast den Auftrag, mich vor dem Wahnsinn zu bewahren. Das kannst du nur tun, wenn du mich an die Oberfl�che bringst.�

* * *

Der Weg nach oben dauerte drei Stunden. Der eif�rmige Roboter machte immer wieder Bedenken geltend und sah sich immer wieder schwer l�sbaren Problemen gegen�ber. Es war auch nicht leicht, den richtigen Weg ausfindig zu machen. Arbeitsroboter mu�ten die Barrikaden fortr�umen. Das war ebenfalls keine leichte Aufgabe, denn diese Roboter waren schwerf�lliger und weniger vielseitig. Der eif�rmige Roboter bestand auf einer gr�ndlichen Reinigung der Zugangswege und des Fahrstuhls, denn er war f�r die Gesundheit seines Sch�tzlings voll verantwortlich.
Ross wurde allm�hlich ruhiger. Die Verz�gerungen machten ihn erst rasend, schw�chten dann aber die Wirkung des ersten Schocks ab. Er dachte wieder ruhiger und vern�nftiger und zwang seine Gef�hle nieder. Das Buch nahm er mit. Da er immer wieder warten mu�te, las er gelegentlich darin. Er erfuhr, da� es sich bei dem Notstand um einen Krieg gehandelt hatte. Nach Pellews Angaben hatte dieser mit allen neuzeitlichen Kampfmitteln ausgefochtene Krieg f�nf Monate gedauert. Es waren nur automatische Kampfmittel eingesetzt worden, denn kein Mensch konnte sich an der Erdoberfl�che aufhalten.
Ross bekam wieder Angst. Er wollte hinauf, wollte den Himmel und die Sonne sehen. Die fieberhafte Aktivit�t der eifrigen und doch seelenlosen Roboter machte ihn nerv�s. Die sterile Sauberkeit der G�nge und R�ume ging ihm auf die Nerven. Sicher w�rde er oben keine Menschen finden, aber wenigstens Leben: Insekten, Tiere, Pflanzen. Er wollte die Wolken ziehen sehen und den Hauch des Windes auf der Haut sp�ren. Er konnte nicht mit �berlebenden rechnen, doch tief in seinem Innern gl�hte noch ein winziger Hoffnungsfunke. Wenn es keine �berlebenden gab, wenn er wirklich der letzte lebende Mensch auf der Erde war� Der Gedanke war so erschreckend, da� Ross sich schnell mit anderen Dingen besch�ftigte.
Jede Station des Aufstiegs brachte neue Schwierigkeiten. Wenn er in einer anderen Sektion aus dem Fahrstuhl stieg und laut schrie, tauchte stets ein eif�rmiger Roboter auf. Wenn er nach �berlebenden fragte, erhielt er stets eine negative Antwort. Aber die in jeder Sektion anwesenden Roboter halfen weiter und r�umten die Tr�mmer weg. Ross stie� oft auf Schwierigkeiten, doch seine Autorit�t �berwand stets die in die Roboter eingebauten Hemmungen. Immer wieder wurde der Weg zur n�chsten in sich abgeschlossenen Sektion f�r ihn freigelegt.
Er erreichte die Sektion, die zu seiner Zeit die tiefste gewesen war. Dort fand er �berall Staub und Schmutz. Die Roboter mu�ten erst aufr�umen und ihm einen Weg bahnen.
Die oberste Etage befand sich nur drei�ig Meter unter der Erdoberfl�che. Dort war alles zerst�rt, die Roboter waren zerbeulte Metallhaufen. Die dicken Betonw�nde waren stellenweise aufgerissen und eingest�rzt. Ross sah ein Bild entsetzlicher Verw�stung. Mit Hilfe der Roboter fand er schlie�lich einen nicht ganz zugesch�tteten Tunnel, der schr�g nach oben f�hrte. Am oberen Ende schimmerte tr�bes Licht. Die Roboter hatten Lampen bei sich, so da� er die herumliegenden Brocken ohne gro�e Schwierigkeiten zu �berwinden vermochte. Er konnte jedoch nicht feststellen, ob die Versch�tteten sich einen Weg nach oben gebahnt hatten oder �berlebende von der Erde einen Weg nach unten.
Ross kletterte immer schneller nach oben. Sein Begleiter, dessen R�der f�r glatte B�den konstruiert waren, kam nicht schnell genug mit.
Nach einer Weile mu�te Ross eine Pause machen und Atem sch�pfen. Dabei entdeckte er einen verschmolzenen Glasklumpen. Ein merkw�rdiger Geruch hing in der Luft. Er konnte ihn nicht einwandfrei identifizieren, denn der Staub verkrustete seine Nasenschleimh�ute.
Der Tunnelausgang war nun nicht mehr weit entfernt. Ross sah das tr�be Licht durch die �ffnung schimmern und kletterte weiter. Wahrscheinlich d�mmerte es. Nach einer letzten Anstrengung erreichte er den Tunnelausgang und starrte hinaus.
Grauer Nebel trieb in dichten Schwaden vorbei, dunkler Staub legte sich sofort auf seine H�nde und seine Kleidung. Er konnte kaum f�nfzig Meter weit sehen und nur schwarzes, geschmolzenes Gestein erkennen. Die Sonne stand hoch am Himmel, doch ihre Strahlen vermochten die dichten Staubwolken nur schwach zu durchdringen. Ross h�rte das Rauschen der Wellen an der nicht weit entfernten K�ste.
Fr�her hatte er oft am warmen Strand gelegen und im Meer gebadet. Das Rauschen der Wellen erinnerte ihn an Alice, die mit ihm diese unbeschwerte Zeit geteilt hatte. Das war nun vorbei, lag in weiter Ferne, konnte nie zur�ckgeholt werden.
Ross verlie� den Tunnel und ging zum Meer hinunter. Seine F��e wirbelten dunkle Staubwolken auf. Es war schwarze Asche, die auf dem geschmolzenen Gestein keinen Halt fand und vom Wind immer wieder davongetragen wurde.
Der vom Meer her�berwehende Wind war nicht ganz so staubig. Ross konnte die Sonne als r�tlich schimmernde Scheibe hoch �ber sich sehen, umgeben von einem weiten Hof. Die heranbrausenden Wellen hatten aber keine wei�en Schaumk�mme; sie schienen vielmehr aus tiefschwarzer Tinte zu bestehen. Die schwarze Asche hatte sich auf dem Strand zu einer z�hen Masse abgelagert; nirgendwo sah Ross Seetang oder angeschwemmte Fische. Es roch nicht nach faulenden Muscheln und Quallen, nicht nach Salz und frischer Luft. Auch das Meer war tot.
Ross setzte sich auf einen von den Wellen glattgeschliffenen Felsbrocken und starrte auf das schwarze Wasser. Lange Zeit sa� er dort und r�hrte sich nicht. Es begann zu regnen, die Sicht wurde etwas besser, so da� Ross die aus dem Tunnel kommenden Roboter erkennen konnte. Es war ein gespenstischer Anblick, den er kaum zu ertragen vermochte. Sollte er sich seinen improvisierten Poncho vom Leib rei�en und in das tintenschwarze Wasser springen?
Er hielt nicht viel vom Selbstmord als dem letzten Ausweg und blieb sitzen. Seine Lage war au�ergew�hnlich. Die Menschheit hatte sich selbst und auch alles andere nat�rliche Leben ausgerottet. Er war das letzte Lebewesen auf der Erde, der letzte Tr�ger des Lebens. Aber warum blieb er sitzen? Er konnte doch nicht mehr hoffen. Vielleicht lag es an seiner Jugend, denn er war � trotz allem � erst zweiundzwanzig Jahre alt.
Die Roboter kamen n�her und bildeten einen geschlossenen Kreis um ihn. Seine spezielle Pflegerin trat auf ihn zu und sagte: �Sie m�ssen jetzt wieder hinunter, Sir!�
Ross leistete keinen Widerstand. Er hustete und taumelte �ber den harten Boden. Er w�re gest�rzt, h�tte ihn nicht einer der Roboter aufgefangen. Die st�hlernen Arme hoben ihn m�helos hoch und trugen ihn in die unterirdische Welt zur�ck.
Er wunderte sich nicht �ber das Verhalten des eif�rmigen Roboters. Dieser Roboter war geschaffen worden, um ihn zu erhalten. Er hatte bei der Expedition verschiedene, Wunden davongetragen und f�hlte sich schwach und elend. Nun war er wieder Patient und mu�te sich dem Willen seiner Pflegerin unterwerfen. Ross lie� sich gehen. Der Schock setzte voll ein und raubte ihm den Widerstandswillen und die Lebenskraft. Siebzehn Tage lang mu�te er im Bett bleiben, ehe er wieder aufstehen durfte.

* * *

Solange sich auch nur Schorf an seinen H�nden und Beinen befand, wurden seine Anordnungen einfach ignoriert. Wenn er vor Ungeduld tobte und schrie, k�mmerte sich auch keiner darum. Er verlegte sich aufs Drohen, erzielte damit aber auch keine Erfolge. Nur eine seiner Drohungen fand Widerhall. Am zweiten Tag hatte er sich n�mlich beschwert, weil er seine �bungen nicht fortsetzen durfte. Sein Ausruf, da� diese Behandlung einen Menschen in den Wahnsinn treiben k�nne, wurde beachtet, Bei diesem besonders heftigen Ausfall gegen seine mechanischen Pfleger hatte er auch gedroht, sich aus Langeweile das Leben zu nehmen.
Die Pflegerin hatte auf eine gr�ndliche Behandlung bis zur v�lligen Heilung bestanden. Sie kannte seine k�rperliche Verfassung und wu�te, da� er den anf�nglichen Schock noch nicht �berwunden hatte. Die Folge seiner Drohung war eine unabl�ssige Bewachung gewesen. Ross dachte aber nicht an die Zukunft wie seine Pflegerin, sondern an seine traurige Gegenwart. Er wollte mit einem Menschen �ber unwichtige Dinge reden k�nnen, doch seine Diener und Pfleger waren nur auf Zweckm��igkeit ausgerichtet und nahmen keine R�cksicht auf diese Schw�chen der menschlichen Natur. Sie pflegten ihn, sorgten f�r seine k�rperlichen Bed�rfnisse, blieben aber seelenlose Maschinen ohne die F�higkeit, sich auf seine animalischen Instinkte einzustellen.
Ross litt entsetzliche Qualen. Er wagte kaum, die Augen zu schlie�en, denn wenn er es tat, sah er Bilder des Schreckens. Sein Zimmer bot wenig Abwechslung. Die Decke und die W�nde waren wei� und ohne Muster. Er war gezwungen, sich immer nur mit sich selbst und seinem Schicksal zu besch�ftigen � und gerade das war nach Lage der Dinge dazu angetan, ihn in den Wahnsinn zu treiben.
Die Roboter interessierten ihn mehr und mehr. Zu seiner Zeit waren sie noch nicht so perfekt gewesen. Gewi�, sie sahen noch unf�rmig aus, aber das lag an der nur auf Zweckm��igkeit ausgerichteten Konstruktion. All diese Roboter waren Wunderwerke, denn sie ersetzten die nicht mehr vorhandenen Menschen. Ross begriff, da� er ohne diese Helfer verloren w�re.
Die Bilder des Grauens lie�en sich jedoch nicht verscheuchen. Er sah Alice, makellos gekleidet wie immer, burschikos wie ein Junge und doch sehr weiblich. Er stellte sich ihr Ende vor. Es gab auch sch�ne Erinnerungen, aber wenn er danach an die Gegenwart dachte, erschien sie ihm doppelt hoffnungslos und grauenvoll. Sein Leben war nutzlos geworden. Nie wieder w�rde er Alice in den Armen halten, nie wieder ihren jugendlichen K�rper sp�ren. Wenn er an sie dachte, warf er sich ruhelos auf seinem Lager herum, bis die Roboter aufmerksam wurden und ihn mit ihren Fragen noch �rgerlicher machten. Er konnte diesen Gedanken nicht entgehen, denn die Tage und N�chte waren zu lang, die Umgebung zu eint�nig.
Die Verzweiflung packte ihn mit scharfen Krallen. Nie zuvor hatte er sich die Einsamkeit wirklich vorstellen k�nnen. Nun war er der einsamste Mensch, denn er war der einzige. Er hatte alles verloren und eine tote Welt geerbt. Was sollte er damit? Die alles heilende und �berdeckende Zeit hatte ihm nicht geholfen. Viele Jahre waren seit dem letzten Ku�, dem letzten Wort vergangen, aber nicht f�r ihn, denn nur die Tage des Lebens, des Wachseins z�hlten. Er war allein und verloren. Die gesch�ftigen Roboter waren �berbleibsel einer ehemals hochentwickelten Zivilisation und trotz ihrer Gro�artigkeit doch nur Karikaturen wirklich lebender Wesen.
Ross w�nschte sich oft den Tod, das endg�ltige und absolute Vergessen Er f�rchtete den Tod nicht, denn der Tiefschlaf war im Grunde auch nichts anderes gewesen. Er war aber zu jung und zu kr�ftig, um an gebrochenem Herzen oder an Verzweiflung zu sterben. Au�erdem sah er die Hoffnungslosigkeit solcher Gedanken ein. Er wurde st�ndig bewacht. Die Roboter waren sicher st�rker als sein eigener Selbsterhaltungstrieb und unbeeinflu�bar.
Ohne es zu bemerken, durchlebte er eine sehr entscheidende Entwicklung. Er erreichte den tiefsten Punkt der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und fand dabei, da� es f�r ihn nur einen Weg gab � den Weg nach oben. Er hoffte nicht, denn was sollte er sich erhoffen? Er wollte ganz einfach leben und das Beste daraus machen. Er nahm sein Schicksal hin. Sterben w�rde er sowieso, Immerhin versprachen die noch verbleibenden Jahre aber recht interessant zu werden. Er hatte das riesige Hospital mit Hunderten von Robotern geerbt. Wahrscheinlich gab es noch andere Dinge, von denen er nichts wu�te. Er wollte erst einmal Inventur machen und �ber seine weiteren Schritte nachdenken. Nur Arbeit konnte helfen � unabl�ssige, intensive, wenn auch sinnlose Arbeit.
Die Robot-Schwester ignorierte alle seine Befehle und W�nsche, aber sie verbot ihm nicht, Dr. Pellews Journal zu lesen. Ross hatte Zeit genug, das Buch von Anfang bis Ende sorgf�ltig zu studieren. Jetzt erfuhr er genau, was geschehen war und wie es sich vollzogen hatte. Pellew hatte das Journal anfangs als ein ganz pers�nliches Tagebuch gef�hrt, es dann aber zu einer Chronik aller Ereignisse gemacht. Auf den letzten Seiten standen viele f�r Ross bestimmte Anregungen und Vorschl�ge. Dr. Pellew hatte sehr fr�h eingesehen, da� Ross der einzige �berlebende mit einer medizinischen Ausbildung sein w�rde.
Ross lie� sich B�cher kommen, deren Studium Dr. Pellew ihm empfohlen hatte. Es handelte sich gr��tenteils um Werke �ber Genetik, die er nur sehr schwer verstehen konnte. Er lie� sich auch B�cher �ber Robotertechnik und Kybernetik kommen. Er bereitete sich systematisch auf die Zeit vor, in der �Schwester� ihn wieder Sir nennen und seine Befehle entgegennehmen w�rde.
Eines Morgens, die Lampen waren nach der achtst�ndigen Schlafperiode wieder eingeschaltet worden, stellte der eif�rmige Roboter die B�chsen mit der fl�ssigen Nahrung auf den Tisch und fragte:
�Haben Sie irgendwelche Befehle, Sir?�
�Ja!� Ross sagte es unnat�rlich heftig und machte so der aufgestauten Spannung Luft. Er stand sofort auf, lie� sich neue Kleidung bringen und gab eine Menge Anordnungen. Einige dieser Anordnungen w�rden nach seiner Meinung sehr schwer zu befolgen sein, aber er gab sie trotzdem.
Zuerst wollte er die Akten �ber alle im Hospital verstorbenen Patienten haben, insbesondere die Unterlagen �ber die Patienten, die zwischen Pellews Tod und seinem Erwachen gestorben waren. Er hatte l�ngst die Hoffnung aufgegeben, weiter �berlebende zu finden, und glaubte �Schwester�. Pellew hatte ihn aber als den wahrscheinlich einzig �berlebenden mit medizinischer Ausbildung bezeichnet. Mu�te das nicht zwangsl�ufig bedeuten, da� er mit anderen �berlebenden gerechnet hatte?
Ro� wollte sich unbedingt Klarheit �ber diesen wichtigen Punkt verschaffen. Zweitens verlangte er eine Liste von allen funktionierenden und den reparaturbed�rftigen Robotern, ihre Nummern, die Typenbezeichnungen und eine genaue Aufstellung ihrer besonderen F�higkeiten. Au�erdem verlangte er einen Bericht �ber die Vorr�te an Nahrungsmitteln und Getr�nken sowie �ber die Funktionsdauer der Kraftanlagen.
Ross machte eine Pause und beobachtete �Schwester�, die seine Befehle offensichtlich drahtlos an die anderen Roboter weitergab. Die den anderen Sektionen zugeteilten Roboter mu�ten anders informiert werden, denn der in die Roboter eingebaute Sender konnte unm�glich kilometerdicke Gesteins- und Erdschichten durchdringen.
Ross g�nnte sich keine Ruhe. Tagelang hatte er sich auf diese Aktivit�t vorbereitet und gab seine Anordnungen mit der den Robotern angepa�ten Pr�zision.
�Reparatur- und Reinigungskolonnen m�ssen die oberen Sektionen in Ordnung bringen und auch die Fahrst�hle reparieren. Die Kommunikationsanlagen m�ssen wieder zu einer Einheit zusammengef�gt werden. An der Oberfl�che mu� ein mehrere hundert Quadratmeter gro�es Gebiet gereinigt werden. Ich w�nsche, regelm��ig Bodenproben zu erhalten, au�erdem Luft- und Wasserproben.�
Ross sah den Roboter zweifelnd an. �Erm�glicht dir dein Programm die selbst�ndige Durchf�hrung solcher Aufgaben?�
�Nein, Sir. Die Schwestern der pathologischen Abteilung sind aber dazu in der Lage.�
�Gut! Sie sollen sofort mit der Arbeit anfangen und regelm��ig berichten.�
Ross verstummte und beobachtete einen Roboter, der eine Menge B�cher und Akten in sein Zimmer brachte. Derselbe Roboter machte auch das Bett und sammelte die Bl�tter auf, die aus dem Bett gefallen waren. Er steckte sie in einen eingebauten Papierbeh�lter.
�Ich brauche diese Unterlagen!� grollte Ross �rgerlich. Er bekam die Bl�tter leicht zerdr�ckt zur�ck und gl�ttete sie wieder. �Von sofort an sorge ich hier f�r Ordnung, verstanden? Kein Reinigungsroboter darf dieses Zimmer ohne meinen ausdr�cklichen Befehl betreten.�
Nachdem die Roboter ihn verlassen hatten, sah er die Krankenberichte durch. Es handelte sich durchweg um Berichte �ber Patienten, deren Krankheiten zu seiner Zeit als unbedingt t�dlich angesehen worden waren. Genau wie in seinem Bericht, so stand in diesen Akten die Bemerkung, da� die Behandlung positive Wirkung erzielt habe. Auch das Datum der Wiederbelebung war in jedem Fall angegeben. Auf allen Akten war aber auch ein Stempel mit der lakonischen Bemerkung: �Patient starb w�hrend der Wiederbelebung. Stationsschwester 5 B.�
Ein Schauer rann Ross �ber den R�cken. Pl�tzlich begann er die Roboter wieder zu f�rchten. Er rief �Stationsschwester� sofort zu sich und befragte den Roboter nach den Gr�nden f�r den Tod der Patienten. Es fiel ihm nicht leicht, sachlich und n�chtern zu bleiben. Er mu�te es aber, denn er wu�te ja nicht, ob die Roboter seine Gef�hle registrieren konnten.
�Wir haben Dr. Pellews Anordnungen befolgt und die Patienten rechtzeitig wiederbelebt. Ich habe die Wiederbelebung selbst vorgenommen. Zwei Roboter halfen mir dabei, um die erwachenden und nat�rlich verst�rten Patienten vor Verletzungen zu bewahren. Die Patienten waren aber immer sehr aufgeregt und wollten sich aus den H�nden der Roboter befreien. Die Aufregung war aber immer zuviel f�r den geschw�chten Organismus, so da� diese Patienten an schweren inneren Verletzungen und an der Wirkung des seelischen Schocks starben.�
Ross erinnerte sich wieder an seine furchtbaren Angsttr�ume. Auch er war von Robotern festgehalten worden. W�hrend der schrecklichen Minuten hatte er geglaubt, die st�hlernen Roboter seien Feinde, die das Leben aus seinem K�rper pressen wollten. Erst jetzt begriff er, da� sie ihm das Leben gerettet hatten, denn nach der langen Starre mu�ten zu heftige Bewegungen den noch nicht ganz aufgetauten Organismus �berlasten.
Ross bi� die Z�hne zusammen. All die Arbeit war vergeblich gewesen. F�nf Menschen waren kurz vor ihrer endg�ltigen Rettung gestorben. Drei der Patienten waren Frauen gewesen. Pellew und seine Kollegen hatten alles getan, um diese winzige Keimzelle zuk�nftigen Lebens zu erhalten � vergeblich.
�Du bl�de, stupide Maschine!� br�llte er den Roboter an. �Du mu�test doch wissen, da� diese Patienten keine Erfahrungen mit Robotern hatten und deshalb besonders vorsichtig behandelt werden mu�ten. Ihr habt sie umgebracht, ermordet! Nachdem der erste gestorben war, h�ttet ihr doch nach anderen Wegen suchen m�ssen.�
�Wir hatten nur Erfahrungen mit kurzfristig eingefrorenen Patienten, die uns kannten�, antwortete der Roboter mit gleichbleibend ruhiger Stimme. �Dr. Pellew wollte uns genaue Instruktionen f�r die Sonderbehandlung der Langfristigen geben. Er kam aber nicht mehr dazu. Daf�r kann es verschiedene Gr�nde geben. Vielleicht wu�te er selbst nicht, wie diese Patienten behandelt werden m�ssen, oder er wollte die Wiederbelebung des ersten Patienten pers�nlich vornehmen. Er hat sich mehrmals �ber seine Einsamkeit beschwert und sich nach einem menschlichen Gef�hrten gesehnt. Vielleicht war er auch schon zu alt und verga� wichtige Dinge.�
�Unsinn!� knurrte Ross b�se. �Ich habe sein Journal gelesen. Er war bis zum letzten Tag Herr seiner Sinne.�
�Wir hatten genaue Instruktionen, an die wir uns zu halten hatten�, sagte �Schwester� lakonisch. �Die Daten der Wiederbelebung standen in jedem einzelnen Fall fest. Wir sind gebaut worden, um Menschen am Leben zu erhalten, und kennen nur dieses Ziel. Wir hielten uns an die Befehle, immer in der Hoffnung, den einen oder anderen retten zu k�nnen. Die anderen Patienten starben. Sie waren der einzige Hoffnungsschimmer, f�r uns aber gleichzeitig ein Problem, Sir. Wir konnten Sie nicht einfach im Tiefschlaf belassen, denn das h�tte zu Ihrem Tod gef�hrt Sie waren unsere letzte Hoffnung. Wenn wir in Ihrem Fall versagt h�tten, w�re alles vergeblich gewesen. Ihr Tod h�tte unsere Existenz sinnlos gemacht, deshalb mu�ten wir Sie am Leben erhalten. Sie zeigten die gleichen Symptome und schlugen wild um sich. Wir versetzten Sie wieder in Tiefschlaf und �berlegten. Das war gegen die eindeutigen Befehle, doch wir mu�ten es tun, weil Sie sonst wie die anderen umgekommen w�ren.�
Der Roboter gab einen langen Bericht �ber eine Konferenz mit anderen Robotern. �Stationsschwester� war als Courtneys letzte Sch�pfung auch am intelligentesten und deshalb f�r alles verantwortlich. Sie nahm Eingriffe in die Elektronengehirne der anderen Roboter vor, um selbst�ndiges Denken zu f�rdern. Trotzdem dauerte es Monate, ehe sich die L�sung des Problems pr�sentierte.
�Das Schlimmste war immer der Schock�, sagte die merkw�rdig nat�rlich klingende weibliche Stimme des Roboters. �Der aus dem Tiefschlaf erwachende Mensch mu� die N�he eines anderen Menschen sp�ren, besser noch ihn sehen und h�ren. Ich erinnerte mich an die B�ste in Dr. Pellews Zimmer. Um die Wirkung zu verbessern, malte ich den Kopf menschen�hnlich an und baute einen Lautsprecher ein. Es gab genug B�nder mit Dr. Pellews Berichten, die sich f�r unsere Zwecke zurechtschneiden lie�en. Es war eine schwierige Aufgabe, aber wir hatten Zeit genug, sie zu l�sen. Wir brauchten uns w�hrend der kritischen Zeit nur von Ihnen fernzuhalten. Sie verdarben uns beinahe das Konzept, als Sie unser Erscheinen befahlen, Sir. Zu dieser Zeit hatten Sie sich aber schon wieder an das Leben gew�hnt und konnten den Schock �berwinden.�
Ross starrte den Roboter an. �Gro�artig gemacht!� sagte er anerkennend. �Courtney w�re stolz auf dich.�
�Danke, Sir!�
�Du h�ttest dir die M�he aber sparen k�nnen.�
Im Roboter begann es wieder zu ticken. Ross erkl�rte die Bedeutung seiner Worte nicht und ging zur T�r Er ging die Rampe hinauf und blieb in der n�chsth�heren Etage vor einer bestimmten T�r stehen. Der Roboter war ihm schweigend und diensteifrig gefolgt.
�Ich habe eine besondere Bitte�, sagte er sanft �Du bleibst einen Augenblick stehen. Ich habe etwas zu erledigen.�
Er betrat den Werkstattraum und suchte einen schweren Schraubenschl�ssel. Der Roboter stand tats�chlich still; die rotierende Linse starrte auf das schwere Werkzeug.
Ross holte aus und schlug mit aller Kraft zu.
Der Schlag dr�hnte durch den Korridor. Ross hatte ihn so heftig gef�hrt, da� ein Schmerz durch seine Arme zuckte. Der Schraubenschl�ssel beulte die glatte Wandung des Roboters ein und fuhr in empfindliche Teile. Arme mit Spritzen in st�hlernen Fingern fuhren heraus, eine Flasche mit Blutplasma lief aus. Ross holte noch einmal aus, traf aber nicht, denn der Roboter entfernte sich von ihm. Auch der dritte Schlag ging daneben.
�Stehen bleiben!� br�llte er aufgebracht. Er holte noch einmal aus und zielte auf das Linsensystem, den empfindlichsten Teil des Roboters. Er dachte an die Patienten, die durch die Unf�higkeit der Roboter gestorben waren. Die letzte Patientin war ein neunzehnj�hriges M�dchen gewesen. �Auge um Auge!� schrie er wie irrsinnig. �Ihr habt das M�dchen umgebracht; ich werde euch zu Schrott schlagen.�
�Mr. Ross, Sie benehmen sich nicht wie ein normaler Mensch!� rief der Roboter und wich wieder geschickt aus.
�Es handelt sich nur um ein wissenschaftliches Experiment�, knurrte Ross. �Ich m�chte wissen, ob du Schmerzen oder Angst empfinden kannst. Au�erdem bin ich kein Patient. Du kannst mich also wieder Sir nennen.�
Er sah seinen schlimmsten Feind vor sich. Er mu�te diesen Roboter vernichten und sich die Vorherrschaft sichern Nach dem ersten Angriff war er sogar dazu gezwungen, denn der Roboter w�rde ihn wieder als Patienten behandeln und seine Befehle mi�achten Er folgte der k�nstlichen Schwester mit unb�ndiger Zerst�rungswut und dr�ngte den Roboter in eine Ecke.
Pl�tzlich �ffnete sich eine der Klappen. Ross sp�rte und roch nichts, doch er lie� den schweren Schraubenschl�ssel fallen und sank bet�ubt zu Boden.
Als er zu sich kam, sah er einen spinnenartigen Roboter bei der Arbeit. Dieser Roboter hatte die eingebeulten Platten des Pflegeroboters entfernt und den komplizierten Mechanismus freigelegt. Ross starrte auf die Szene und brachte kein Wort heraus.
Dann h�rte er die unver�ndert klingende Stimme des Roboters. �Sie h�tten alle Informationen von mir bekommen k�nnen, Sir. Die T�tlichkeiten, die mich vor�bergehend behindern, waren absolut �berfl�ssig. Ich bin kein Mensch und f�hle deshalb keinerlei Schmerzen. Obwohl ich die Empfindungen lebender K�rper nicht nachf�hlen kann, bin ich mit ihnen vertraut und kann sie analysieren. Ich bin gebaut worden, um Menschen zu helfen. Wenn ich daran gehindert werde, verursacht das in mir eine Pein, die euren Schmerzen �hnlich ist. Ich f�hle mich nur wohl, wenn ich Menschen dienen kann. Alles, was ich tue, dient nur einem Zweck, n�mlich der Erhaltung des Lebens. Wenn ich daran gehindert werde, wird meine Existenz sinnlos. Um mein Ziel erreichen zu k�nnen, werde ich gegebenenfalls strenge Ma�nahmen ergreifen, die aber niemals dem Menschen schaden.�
�Gro�artig!� Ross fa�te sich an den Kopf. �Wenn dir die Verfolgung deines Zieles Freude bereitet, mu� es dir doch Spa� gemacht haben, mich eben zu bet�uben.�
�So ist es, Sir.�
Ross sch�ttelte den Kopf. Er sch�mte sich ein wenig. Sein Gef�hlsausbruch war sinnlos und dumm gewesen. Er sch�mte sich, weil er den Angriff heimlich gef�hrt hatte. Schlie�lich hatte der Roboter stets sein Bestes gegeben. Ross hatte das Gef�hl, sich entschuldigen zu m�ssen. Der Gedanke, dies gegen�ber einer Maschine tun zu sollen, kam ihm aber recht albern vor.
�Also gut�, sagte er brummig. �Ich habe dich besch�digt und dir dadurch den einzigen Schmerz zugef�gt, den ein Roboter empfinden kann, n�mlich die Trauer �ber vor�bergehende Beeintr�chtigung bestimmter Funktionen Du hast mich bet�ubt und Freude daran empfunden, weil der Sieg �ber mich deinen Zielen dient. Wir sind demnach quitt.�
�Wir stehen nicht im Wettbewerb, Sir�, antwortete der Roboter ruhig. �Sie verstehen die Lage noch nicht richtig. Alle Roboter sind Ihre Diener; Ihnen dienen zu d�rfen, ist unsere Freude und unsere einzige Daseinsberechtigung. Unser Zweck ist uns eingegeben. Wenn wir nicht gut genug auf Sie aufpassen und eine Fehlentscheidung zulassen, erf�llen wir nicht unseren Zweck.�
Ross sp�rte ein seltsames Prickeln auf dem Kopf. Er war sterblich Die Roboter wu�ten das sehr genau und gaben deshalb auf ihn acht. Er erlebte immer neue �berraschungen. Er nahm sich vor, sich genauer mit den Robotern zu besch�ftigen. Vorl�ufig mu�te das aber warten.
Er stand auf, k�mpfte gegen ein momentanes Schwindelgef�hl an und ging zu �Schwester� und dem mehrfarbigen Reparaturroboter hin�ber.
�Ich werde in zwanzig Minuten fertig sein�, sagte der h��liche Roboter mit tiefer m�nnlicher Stimme, die zu seinem Aussehen pa�te. �Die Besch�digungen sind nur oberfl�chlich.�
Ross nickte geistesabwesend. �Die meisten B�cher hier unten sind medizinische Lehrb�cher. Im Augenblick kann ich wohl darauf verzichten. In der zweiten Sektion gab es fr�her eine sehr gute B�cherei f�r die Patienten. Vielleicht sind die B�cher noch vorhanden und brauchbar. Ich werde sofort mit dem Studium beginnen und mir ein umfangreiches Wissen aneignen.�
Auch diesen Weg konnte er nicht allein gehen. Seine Pflegerin fiel f�r kurze Zeit aus, aber am Ende des Ganges wartete schon ein Roboter der weniger hoch entwickelten Kategorie und begleitete ihn. Ross nahm ihn wie einen Schatten hin. Der Roboter sollte ihn unter allen Umst�nden sch�tzen, wenn es sein mu�te, sogar gegen seinen Willen. An Selbstmord war unter diesen Umst�nden �berhaupt nicht zu denken. Ross beschlo�, sich auch mit diesem Typ vertraut zu machen, und stellte wohl�berlegte Fragen. Er hatte nun herausgefunden, da� Anerkennung wie �l auf die Wesen aus Stahl und Draht wirkte.

* * *

W�hrend der folgenden Monate kam Ross gut mit den Robotern aus, denn er stellte sich auf sie ein. Die meisten Roboter besch�ftigten sich mit Aufr�umungsarbeiten in der obersten Sektion und waren unabl�ssig t�tig. Ross arbeitete ebenfalls ohne gr��ere Pause und machte Pl�ne f�r die Zukunft. Er hatte so viel zu tun, da� er nicht an seine eigene Hoffnungslosigkeit dachte � und genau das wollte er mit dieser rastlosen Aktivit�t erreichen.
Die eintreffenden Meldungen wurden immer positiver. Nach einiger Zeit waren alle Sch�den behoben. Die Energieversorgung beruhte auf Atomenergie und war deshalb kein Problem. Die Blutkonserven und andere leichtverderbliche Dinge waren unbrauchbar geworden, zum Teil auch die in jedem Sektor gelagerten Lebensmittel. Da Ross aber allein war, blieb mehr als genug �brig. Die Wasserversorgung sah schon schlechter aus. Das Wasser des Ozeans war aber nicht mehr radioaktiv verseucht und lie� sich filtern. Die Bodenuntersuchungen hatten ergeben, da� s�mtliche Bodenmikroben abgel�tet waren; auch die Erde war unfruchtbar geworden.
In der obersten Sektion fand Ross ein aufschlu�reiches Tagebuch, das er mit Eifer studierte. In den ersten drei Tagen des pl�tzlich ausgebrochenen Atomkrieges waren ungeheuer viele Atombomben zur Explosion gebracht worden. Die feindlichen Parteien hatten mehr Waffen in Reserve gehabt, als angenommen wurde.
Schon der erste Atomschlag vernichtete alles tierische Leben auf der Erdoberfl�che, danach die Insekten und sp�ter auch die widerstandsf�higeren Pflanzen. Der radioaktive Niederschlag der unz�hligen Bomben war zu stark und verseuchte die Luft, den Boden und das Wasser. Aber der Krieg dauerte lange. Die regelm��igen Explosionen machten deutlich, da� die Bomben st�ndlich hergestellt und abgeschossen wurden. Irgendwo unter der Erdoberfl�che arbeiteten vollautomatische Fabriken und produzierten die t�dlichen Waffen. Diese Fabriken w�rden arbeiten, bis sich mechanische St�rungen einstellten, aber das konnte bei der hochentwickelten Technik lange dauern Die Radioaktivit�t steigerte sich also unabl�ssig, drang tiefer in den Boden und in die h�heren Luftschichten ein, bis auch die letzte Mikrobe abget�tet war.
Die Erdoberfl�che wurde immer trostloser. Auch das Meer war verseucht worden. Die Fische starben, wurden angesp�lt und lagen zu Haufen an den K�sten. Sie verfaulten aber nicht, denn es gab ja keine Mikroben mehr. Die Fischleichen trockneten, zerfielen zu Staub und wurden vom Wind fortgeweht.
Diejenigen, die die Katastrophe in Bunkern tief unter der Erde �berlebt hatten, konnten nichts tun, denn sie durften sich nicht an die Oberfl�che wagen. Sie konnten auch nichts gegen die immer weiter um sich greifende Vernichtungswelle unternehmen. Br�nde waren als gigantische Feuerwalzen �ber die feste Oberfl�che gerast und hatten alles Brennbare vernichtet; ungeheure Mengen Asche wurden in den Himmel geschleudert und f�rbten die Wolken schwarz. Die Sumpfgebiete trockneten aus, selbst die tropischen Regenw�lder Das Leben erstarb hoffnungslos. Was blieb, war eine endlose schwarze W�ste, �ber die der Wind dunkle Aschenwolken blies, tiefschwarze Meere und ein die ganze Erde umschlie�ender dunkler Schleier. Das Leben war abgestorben.

3. Kapitel

Ross las das alles wie ein unbeteiligter Zuschauer. Er hatte sich schon an den trostlosen Anblick der Erde gew�hnt und einige interessante Entdeckungen gemacht. Zum Beispiel war die Luft �ber dem Ozean klarer. Auch nach Regenf�llen blieb der Himmel einige Zeit etwas heller. Ross kam zu interessanten Schlu�folgerungen. Die leichte Asche regnete langsam auf die Erdoberfl�che und bildete dort einen z�hen Schlamm. Wenn dieser Schlamm trocknete, wurde er wieder von den Wirbelwinden hochgerissen und in den Kreislauf zur�ckgef�hrt. Aber der in die Meere fallende Staub versank und setzte sich ab. Folglich w�rden die Meere den schwarzen Staub schlie�lich absorbieren. Dieser Proze� konnte aber Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende dauern; einmal jedoch w�rde die Luft wieder klar sein. Die Ozeane w�rden allerdings lange Zeit eine schwarze Br�he bleiben, denn der Ablagerungsproze� dauerte im Wasser bedeutend l�nger.
Ross mu�te sich damit abfinden und mit Dingen besch�ftigen, die er beeinflussen und kontrollieren konnte. Er hatte dreihundertzweiundsiebzig Roboter zur Verf�gung, dazu gro�e Ersatzteillager und Werkst�tten. Das gen�gte ihm aber nicht. Nach einigem �berlegen teilte er das �Schwester� mit, die er f�r den intelligentesten Roboter hielt. Er mu�te sich immer einfacher Redewendungen bedienen, denn auch dieser Roboter war nicht f�hig, abstrakt zu denken. Ross machte sich dabei die Erkenntnis zunutze, da� die Roboter den Menschen dienen sollten und darin ihre einzige Befriedigung fanden.
�Ich bin der einzige �berlebende in diesem riesigen unterirdischen System�, sagte er. �Die Roboter sind geschaffen worden, um Tausende von Patienten zu betreuen. Die meisten Roboter haben demzufolge nichts zu tun und sind �berfl�ssig. Ich wei� aber, da� ein Roboter ohne Aufgabe ungl�cklich und unzufrieden ist. Ich werde euch neue Aufgaben stellen. Ihr, die medizinisch programmierten,Schwestern�, m��t neue K�nste lernen und euer Wissen vergr��ern. Die Chancen sind nicht sehr gro�, das gebe ich offen zu; aber eines Tages werdet ihr das zus�tzliche Wissen vielleicht ben�tigen. Ist eine �nderung oder Erweiterung eurer Programmierungen �berhaupt m�glich?�
Der eif�rmige Roboter tickte leise. Nach einer Weile sagte er: �Ich habe diese Frage an die Konstruktionsroboter weitergegeben, Sir. Die Lernf�higkeit ist aber von unserer Speicherf�higkeit abh�ngig. Um eine zuverl�ssige Antwort geben zu k�nnen, mu� ich die Einzelheiten kennen. Was sollen wir lernen?�
�Ruf den Chef der Konstruktionsabteilung zu mir!� befahl Ross. �Ich wei�, da� ihr nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch Bilder �bertragen k�nnt. Ich werde mich viel wohler f�hlen, wenn er direkt vor mir steht. Au�erdem werde ich euch ein paar Skizzen zeigen.�
Ross ging zu seinen Schreibtisch und schlug das Journal auf, das in den vergangenen Monaten zu einem Tagebuch f�r ihn geworden war. Alle wichtigen Gedanken trug er sofort ein.
Wenige Minuten sp�ter zw�ngte sich ein vielarmiger, mehrfarbiger Roboter in den Raum, der pl�tzlich klein und �berf�llt wirkte.
Ross erl�uterte seine Pl�ne. �Ich m�chte Ver�nderungen an den Robotern vornehmen�, erkl�rte er. �Die R�der sollen durch Ketten ersetzt werden, so da� sie sich auch auf unebenem Gel�nde ohne Schwierigkeiten bewegen k�nnen. Die Roboter m�ssen au�erdem mit einem Schutz gegen Regen und Treibasche versehen werden. Sie m�ssen sich lange Zeit an der Oberfl�che aufhalten k�nnen, ohne Schaden zu nehmen. Ich wei�, da� ihr auch infrarotes Licht sehen k�nnt; ihr k�nnt also auch bei Nacht und schlechter Sicht arbeiten. Die an der Oberfl�che t�tigen Roboter m�ssen mit Metalldetektoren ausgestattet werden. Alle ausgegrabenen Metallteile m�ssen dann zu mir gebracht werden. Das soll aber nur der erste Schritt sein.�
�Wozu brauchen wir das Metall?� fragte der Konstruktionsroboter.
�Wir m�ssen noch mehr Roboter bauen. Diese werden dann ebenfalls Metall suchen und die Rohstoffe f�r weitere Roboter beschaffen. Ich ben�tige Tausende von Hilfskr�ften, die unabl�ssig arbeiten m�ssen. Nur so kann ich mein Ziel vielleicht erreichen. Das aus den Ruinen der zerst�rten St�dte geborgene Metall wird nicht ausreichen. Wir werden eigene Erzbergwerke und H�tten einrichten. Ich brauche auch Roboter, die den Grund der Ozeane absuchen k�nnen, andere m�ssen sich in die Luft erheben und weite Gebiete erforschen.�
Ross wurde allm�hlich aufgeregt. Seine Zukunftsvisionen rissen ihn fort. Er bl�tterte die Seiten um, erkl�rte Skizzen und detaillierte Zeichnungen, sprach von Unterseebooten und Flugzeugen. Er bemerkte nicht, da� die Roboter ihm nicht mehr folgen konnten, und sprach unabl�ssig weiter. Er breitete sein Lebensziel vor ihnen aus, die Aufgaben, die er sich gesteckt hatte und die er erf�llen mu�te, wenn er nicht wahnsinnig werden wollte. Er steigerte sich immer mehr und �berwand alle Hemmungen.
�Ich will den ganzen verdammten Planeten haben!� sagte er begeistert. �Jeder Quadratzentimeter des Erdbodens mu� abgesucht werden. Es gibt noch andere solcher Tiefbunker. Vielleicht befinden sich noch irgendwo Patienten im Tiefschlaf. M�glicherweise gibt es noch Basen auf dem Meeresgrund. Ich habe die Katastrophe �berlebt und sehe nicht ein, warum nicht anderswo einer das gleiche Gl�ck gehabt haben soll. Aus diesem Grunde m�ssen die Suchroboter medizinische Kenntnisse erwerben. Die Nachkommen der �berlebenden m�ssen zwangsl�ufig in einem sehr schlechten Zustand sein und brauchen dringend Hilfe. Wenn irgendwo noch ein Patient im Tiefschlaf gefunden wird, darf er nur unter meiner Aufsicht wiederbelebt werden. Ich werde��
In den beiden Robotern tickte es heftig. Das war ein sicheres Anzeichen f�r ihre Hilflosigkeit. Ross verstummte �rgerlich und formulierte seine Fragen genauer. Schon nach den ersten ganz pr�zise gestellten Fragen wurden Probleme sichtbar. Die gr��te Schwierigkeit lag in der begrenzten Speicherf�higkeit der Roboter. Alle hatten ein Grundprogramm eingegeben bekommen und konnten in gewissen Grenzen auch eigene Erfahrungen sammeln. Zu diesem Zweck war ein Teil der Speicheranlage noch frei, doch dieser Teil war zu klein f�r Ross� Zwecke. Es war auch sehr schwierig, dem Konstruktionsroboter neue Gedanken mitzuteilen. Der Roboter sah nur die Linien auf dem Papier; Perspektive bedeutete ihm nichts. Ross mu�te jede Einzelheit immer wieder erkl�ren, ehe der Roboter sie wenigstens teilweise verstand.
Ross wurde ungeduldig Es ging ihm zu langsam. Er verlor schlie�lich v�llig die Fassung und jagte die beiden Roboter davon. Sie blieben aber stehen, weil sie seine allzu menschliche Formulierung nicht begriffen.
Ross seufzte niedergeschlagen. Er klappte das Journal zu und sah die beiden Roboter an. �Warum seid ihr so begriffsstutzig? Ich kann euch einfach nicht klarmachen, was ich von euch will.�
�Es ist eine Frage der Programmierung, Sir�, sagte �Schwester�. �Wir haben alle unser bestimmtes Arbeitsprogramm. Wir verrichten unsere Arbeit, aber wir verstehen sie nicht.�
Ross betrachtete den eif�rmigen Roboter, der �ber das gr��te Wissen verf�gte und wohl deshalb zum Pflegepersonal geh�rte. �Warum bist du intelligenter als andere Roboter?� fragte er m�de.
�Schwester� gab die Gr�nde an. Ross kannte sie bereits, doch die Erkl�rungen des Roboters wurden deshalb nicht uninteressanter. Der Roboter 5 B war Courtneys letzte Sch�pfung und deshalb mit den allerneuesten Hilfsmitteln der Technik ausgestattet. Aber selbst Courtney hatte nicht hoffen k�nnen, einen Roboter mit der F�higkeit zu selbst�ndigen Gedankenkombinationen zu schaffen. Ross konnte nicht vergessen, da� dieser Roboter einmal sch�pferisch gedacht hatte. Er hatte vor einem Problem gestanden und die richtige L�sung gefunden. Ohne dieses selbst�ndige, nicht eingegebene Denken w�re auch er umgekommen. Diese F�higkeit war sicher auf die vergr��erte Kapazit�t dieses Roboters zur�ckzuf�hren. Der Kasten zwischen den R�dern enthielt wahrscheinlich ein zus�tzliches Speicherwerk.
Ross dachte nach. Die L�sung des Problems lag also ganz einfach in der Vergr��erung der Speicherkapazit�t Er erkl�rte dem Konstruktionsroboter seine Idee und erhielt eine positive Antwort. Der Roboter war in der Lage, solche zus�tzlichen Programmspeicher zu bauen und an die schon vorhandenen Roboter anzuschlie�en.
�Na endlich! Warum hast du das nicht gleich gesagt?� knurrte Ross b�se.
�Der Normaltyp ist nicht in der Lage, von sich aus Informationen zu geben�, erkl�rte �Schwester� bereitwillig.
Das leuchtete Ross ein. Der Roboter war eben nur eine Maschine, ein komplizierter Mechanismus, aber ein Nichts im Vergleich mit dem menschlichen Gehirn.
�Wir m�ssen unbedingt Roboter mit Eigeninitiative haben�, sagte er befehlend. �Ich habe Courtneys Aufzeichnungen durchgesehen. Es m�ssen Kreuzverbindungen geschaffen werden, damit die Roboter, wenn sie vor einem neuen Problem stehen, sofort alle �hnlichen Erfahrungen zur Verf�gung haben. Die Speicher sind so eingerichtet, da� Erfahrungen gesammelt werden k�nnen. Nach einem Fehler setzen Hemmungen ein, die eine Wiederholung dieses Fehlers verhindern. Ein so konstruierter Roboter kann zwischen mehreren Entscheidungen w�hlen und wird bald lernen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Der Roboter 5 B war die beste Konstruktion und sollte deshalb dem Konstruktionsroboter als Muster dienen. Ross empfand eine merkw�rdige Hemmung. Sollte er diesen Roboter von einer seelenlosen Maschine auseinandernehmen lassen? �Schwester� war ihm fast ans Herz gewachsen. Ihm wurde bewu�t, da� der Pflegeroboter ihn vor dem Gef�hl absoluter Einsamkeit bewahrte. Er besch�tzte ihn und sorgte f�r ihn. Er tat es nicht freiwillig, aber das schien keine Rolle mehr zu spielen.
Ross stellte seine n�chste Frage. Er mu�te sie mehrmals und immer wieder anders formulieren, ehe sie verstanden wurde.
�Wir d�rfen keinem Menschen Schaden zuf�gen, aber auch keinen Roboter sch�digen�, antwortete �Schwester�.
�Der Konstruktionsroboter kann mich untersuchen, doch meine Funktionen d�rfen dadurch nicht beeintr�chtigt werden.�
�Um so besser! Wir werden also mit dieser Arbeit beginnen. Alle anderen Roboter m�ssen dann nach deinem Vorbild verbessert werden. Die zu bauenden Roboter m�ssen selbst�ndig entscheiden k�nnen und verschiedene Wissensgebiete in sich aufnehmen. Erst die Vielzahl von Informationen macht die richtige Entscheidung wahrscheinlich und m�glich. Die Speicherkapazit�t mu� demzufolge stark vergr��ert werden.�
�Wir sind alle spezialisiert, Sir. Sie wollen einen Roboter, der alle Wissensgebiete beherrscht. Ein solcher Roboter mu� zwangsl�ufig ungeheuer gro� werden, Sir. Er k�nnte sich gar nicht hier in diesen R�umen bewegen.�
Ross staunte, denn daran hatte er selbst noch nicht gedacht. Er ma� diesem Umstand auch keine Bedeutung bei, denn die Roboter mu�ten sich ja nicht unbedingt im Bunkersystem aufhalten.
�Wir wissen jetzt, was wir zu tun haben�, sagte der Konstruktionsroboter. �Ich ben�tige aber genaue Angaben �ber die Reihenfolge der Arbeiten.�
Ross st�hnte auf. Er sah die kommenden Schwierigkeiten voraus. Solange er von Robotern abh�ngig war, die nicht selbst entscheiden konnten, mu�te er sich um alles k�mmern. Die Sache war f�r ihn besonders schwierig, weil es sich um Fachgebiete handelte, von denen er so gut wie keine Ahnung hatte.
Ein paar Stunden sp�ter sah er zu, wie der Konstruktionsroboter �Schwester� auseinandernahm und die Teile auf dem Boden verstreute. Normalerweise machte ihm ein solcher Anblick nichts aus, aber nun rann ihm ein Schauer �ber den R�cken, denn der Torso des Roboters 5 B sprach auch in diesem Zustand gelassen weiter.
Der Konstruktionsroboter erkannte die Besonderheiten und baute sie sofort in einen anderen Roboter ein. Nach diesem Roboter setzte er auch �Schwester� wieder zusammen. Danach wurde er selbst in den verbesserten Zustand versetzt. Ross verf�gte nun schon �ber drei au�ergew�hnlich f�hige Roboter.
Eigentlich h�tte er triumphieren m�ssen, statt dessen empfand er aber ein Gef�hl tiefer Niedergeschlagenheit. Er hatte sich eingehend mit B�chern �ber Kybernetik besch�ftigt, aber nur sehr wenig davon verstanden.
Er analysierte seine Gef�hle und machte die Feststellung, da� er sich in seinem Stolz gekr�nkt f�hlte. Er wollte sich nicht eingestehen, da� die Roboter ihm auf diesem Gebiet �berlegen waren. Er mu�te aber zugeben, da� bald jeder einzelne Roboter mehr �ber diese Dinge wissen w�rde, als er jemals lernen konnte. Es war ganz einfach ein Problem der Programmierung. Er konnte diese Dinge nicht auf diese leichte Art und Weise lernen und w�rde wegen seiner komplizierten Denkweise auch immer wieder Fehler machen.
Ross tr�stete sich mit dem Gedanken, da� alle diese Roboter nur seine Werkzeuge waren � komplizierte, ja geniale Werkzeuge zwar, aber doch nur Hilfsmittel, die ihm die Arbeit erleichterten. Der eif�rmige Roboter hatte ihn ja schon eingehend �ber den Sinn seiner Existenz informiert: Er sollte nicht in einen Wettbewerb mit dem Menschen treten, sondern ihm lediglich dienen.
Ross machte sich trotzdem Gedanken. Der Anblick der Roboter fl��te ihm manchmal ein Gef�hl des Grauens ein. Er wu�te pl�tzlich nicht mehr, ob er tats�chlich die richtige Entscheidung getroffen hatte.

* * *

In der Folgezeit wurden auff�llige Ver�nderungen vorgenommen. Die Roboter zogen kleine Wagen hinter sich her, in denen die zus�tzlichen Speicheranlagen untergebracht waren. Ross wollte intelligente Roboter haben und nicht jede Einzelheit genauestens erkl�ren m�ssen. Die zus�tzlichen Speicheranlagen erm�glichten den Robotern das Sammeln von Erfahrungen, auf die sie jederzeit zur�ckgreifen konnten.
Die Arbeit ging schnell voran. Ross lie� an der Oberfl�che einen riesigen transparenten Dom errichten. F�r sich selbst lie� er auf einem H�gel einen kleineren Dom bauen, von dem aus er nach Regenf�llen das Meer sehen konnte. Eine komplizierte Kommunikationsanlage erm�glichte es ihm, jederzeit mit den Robotern in Verbindung zu treten, Den Boden hatte er s�ubern lassen. Es war sehr warm an der Oberfl�che. Ross nahm an, da� die dichte Staubh�lle die Sonnenw�rme schluckte und so f�r eine allm�hliche Aufw�rmung der Erdatmosph�re sorgte. Er hielt den Boden in seinem kleinen Dom feucht und warm, aber der Boden war tot und brachte kein pflanzliches Leben hervor.
Sein Hauptaugenmerk galt jedoch den Robotern. Sie mu�ten fremde Sprachen lernen, denn wenn sie sich auf die Suche machten, konnten sie irgendwo auf �berlebende sto�en, die sie dann verstehen k�nnen mu�ten. Mit Hilfe von kleinen Papiermodellen machte er ihnen die Technik des Fliegens klar. Es war schwierig, ihnen die Eigenschaften des Wassers zu erkl�ren, denn sie hielten es f�r fest und wollten darauf laufen.
Einigen Robotern las er B�cher �ber Kybernetik vor. Er verstand selbst nicht, was er las, aber die Roboter speicherten alles auf und konnten so kombinieren. Einigen von ihnen gab er dann den Auftrag, einen Allzweckroboter zu bauen, der nach seiner Meinung die Gr��e einer Schnellzuglokomotive haben mu�te.
Eines Tages inspizierte er die Suchgruppen, die den Boden nach Metall durchw�hlten. Dabei erlitt er einen Schw�cheanfall und st�rzte in den feuchten Schlamm.
Als er wieder zu sich kam, lag er im Bett und �Schwester� nannte ihn wieder Mr. Ross. Der Roboter hielt ihm einen langen Vortrag �ber die Unvernunft der Menschen, die wie Roboter arbeiten wollten. �Ein menschlicher Organismus l��t sich nicht reparieren�, sagte er warnend und ordnete eine lange Ruhepause an. Ross hatte seinen Arbeitseifer �bertrieben und einen Zusammenbruch erlitten.
�Schwester� verordnete eine lange Bettruhe und setzte sie auch durch. Der Pflegeroboter zog nun auch einen kleinen Wagen hinter sich her, was seine Aufnahmef�higkeit und seine Kombinationsgabe nahezu vervierfachte. Ross konnte nichts dagegen machen, denn der Pflegeroboter war nun so intelligent, da� er sich nie �berlisten lie�. Ross sollte sich ausruhen und durfte deshalb auch keine technischen B�cher lesen. Statt dessen brachte ihm der Roboter einige Romane.
Ross war ratlos und ver�rgert. Er lebte, nun schon ein Jahr in dieser Welt. Er hatte sich so sehr an die absolute Befehlsgewalt gew�hnt, da� er sich nicht mehr einem Roboter unterwerfen wollte. Er hatte viele Pl�ne, deren Verwirklichung keinen Aufschub duldete. Er konnte nicht wochenlang im Bett liegen und die Zeit tatenlos verrinnen lassen. Die B�cher machten die Sache nur noch schlimmer, denn sie beschrieben Dinge, die es l�ngst nicht mehr gab Es war schmerzlich, von wogenden Getreidefeldern und von sich im Wind biegenden Palmen am Meeresstrand zu lesen Das Lesen rief Erinnerungen wach die er lieber vermieden h�tte. Er glaubte, den Geruch frisch geschnittenen Grases, den Duft eines Fr�hlingstages oder den w�rzigen Geruch eines Nadelwaldes wahrzunehmen.
Schlie�lich warf er eins dieser B�cher �rgerlich in eine Ecke. All diese Dinge gab es nicht mehr; sie waren in Flammen aufgegangen oder bei Atombombenexplosionen verdampft.
Ross dachte �ber sich selbst nach.
Warum hatte er sich fast zu Tode geschunden? Er hatte doch noch ein langes Leben vor sich. Warum die Eile? Wenn es irgendwo �berlebende gab, waren sie kaum in Gefahr. Es mu�te sich um die elfte oder zw�lfte Generation nach der Katastrophe handeln. Wenn sie so lange ohne seine Hilfe ausgekommen waren, w�rden sie auch weiterhin auf ihn verzichten k�nnen. Er brauchte sich auch nicht zu beeilen, um einen in Tiefschlaf versetzten Menschen zu finden, denn der konnte unendlich lange auf seine Rettung warten.
Seine Eile hatte andere Gr�nde. Er sehnte sich nach der Gesellschaft eines Menschen, er wollte mit einem Menschen reden k�nnen, ihn lieben oder hassen. Er wollte endlich wieder einmal menschliche Gef�hle empfinden. Aber das war keine ausreichende Erkl�rung; es mu�te noch andere, tiefere Gr�nde geben, �ber die er sich selbst nicht im klaren war. Da war ein Trieb in ihm, der selbst im Schlaf keine Ruhe gab und ihn zu immer neuen Anstrengungen anspornte.

* * *

Ross lief durch die aufst�ubende Asche auf das saubere einst�ckige Haus zu. Er sah die B�ume, den gr�nen Rasen vor dem Haus und die sauber geschnittene Hecke. Er h�rte die Stimme einer Frau und das Lachen von Kindern; irgendwo hinter dem Haus hackte einer Holz. Er eilte keuchend vorw�rts, rutschte �ber den Schlamm und �ber glattgebrannte Felsen, doch das Haus wich immer weiter zur�ck. Er schwamm auch durch tintenschwarzes Wasser auf die K�ste zu, wo er die hinter hohen D�nen hervorragenden D�cher der H�user sah; aber bevor er die K�ste erreichte, schoben sich schmutziggraue Nebelwolken vor diese Visionen und gemahnten ihn an die nach Brand und Asche riechende Wirklichkeit.
Es wiederholte sich in vielen Varianten, aber der Sinngehalt blieb immer der gleiche: Er raste auf das Ziel zu, erreichte es aber trotz aller Anstrengung nie. Ross sp�rte auch den Grund f�r diese schrecklichen Visionen, die aus dem Unterbewu�tsein aufstiegen und ihn immer wieder an seine wahre Lage erinnerten. Er hatte nicht viel Zeit. Da war etwas in ihm, das ihn dr�ngte und qu�lte. Ross konnte es nicht klar erkennen, aber er wurde ein Sklave dieses starken Triebes, der praktisch all sein Tun lenkte.
Aber nicht alle seine Tr�ume waren unangenehm und hoffnungslos. Manchmal sah er Alice und sp�rte ihre N�he. Solche Tr�ume waren wunderbar und erl�sten ihn f�r kurze Zeit aus der Welt seiner Wirklichkeit. In diesen Tr�umen waren Himmel und Ozean wieder blau, die Wolken wieder wei� und sch�n.
Aber das Erwachen nach diesen Tr�umen war nur um so schrecklicher.
Dann verfluchte er den kargen Raum mit den wei�en W�nden und der angemalten Beethovenb�ste. Nach solchen Tr�umen hatte er sich immer in die Arbeit gest�rzt und alles um sich her vergessen.
Nun durfte er nicht arbeiten, nun gab es keine M�glichkeit, die Erinnerungen an Alice in rastloser Arbeit zu ersticken. Er wurde immer ungeduldiger und benahm sich oft unvern�nftig. Er schrie �Schwester� an und warf auch oft ein Buch nach ihr. Der Pflegeroboter machte ihn rasend. Wenn er die Augen schlo�, h�rte er die warme, sehr weibliche Stimme; wenn er sie dann �ffnete, sah er ein eif�rmiges Gebilde auf R�dern, das einen an einem Kabel befestigten Kasten hinter sich herzog. Hinter der glatten Wand des wie eine Karikatur wirkenden K�rpers wu�te er Dr�hte, Spulen, Relais, Kondensatoren und Transistoren.
Seine Worte verwirrten �Schwester�, denn darauf war der Roboter nicht vorbereitet worden. Er kannte aber seine Pflicht und lie� sich durch nichts davon abhalten, sie zu erf�llen.
Aus eigenem Antrieb besorgte sich �Schwester� B�cher �ber Psychologie und informierte sich �ber die Gr�nde des merkw�rdigen Verhaltens von Ross.
Danach konnte dieser dem Pflegeroboter �berhaupt nichts mehr vormachen.
Am zw�lften Ruhetag fragte er �Schwester� nach einem besonders heftigen Ausbruch: �Wei�t du, was eine L�ge ist? Kennst du G�te oder Ha�? Einen Witz kannst du doch sicher nicht verstehen?�
�Nein.� Der Roboter z�gerte. �Ich kann die Bedeutung dieser Worte aber erkennen. G�te bedeutet Hilfe und Unterst�tzung. Eine L�ge ist die bewu�te falsche Wiedergabe einer Information.�
�Als au�erordentlich gut funktionierender Roboter kannst du also gar nicht l�gen, nicht wahr?�
�Nat�rlich nicht, Mr. Ross.�
Ross triumphierte. Er hatte �Schwester� endlich in der Falle. �Wenn du mir in einer bestimmten Situation helfen wolltest, diese Hilfe aber eine L�ge erforderte, was w�rdest du dann tun? Ich will dir ein Beispiel geben, damit du mich besser verstehen kannst. Nehmen wir an, ein Mann verbringt seine ganze Zeit mit einer Arbeit, die du als aussichtslos ansiehst. Nehmen wir an, du bist sogar davon �berzeugt, da� seine Bem�hungen vergeblich sind, weil du mehr und bessere Informationen hast. Du wei�t aber auch, da� du ihm Qualen bereiten w�rdest, wenn du ihm das sagtest. W�rdest du ihn in diesem Fall bel�gen?�
�Es ist gegen unsere Programmierung, bewu�t falsche Angaben zu machen, Mr. Ross. Wir k�nnen solche Entscheidungen nicht selbst treffen und brauchten dazu den Befehl eines Menschen.�
�Du weichst mir aus!� sagte Ross scharf. �Ich bin allein hier. Meine Frage bezieht sich auf unsere Situation. Ich will dir den Unterschied zwischen G�te und Hilfe erkl�ren. Wenn du diesen Unterschied begreifen kannst, wirst du vielleicht wie ein Mensch denken.�
�Der Mensch verf�gt �ber einen freien Willen und Initiative�, antwortete �Schwester�. �Kein Roboter kann��
�Doch! Ihr m��t es eben �ben. Du kannst es, das hast du schon einmal bewiesen. Ohne deine freie Entscheidung w�re ich gestorben wie die anderen. Du wolltest mich retten und suchtest einen nicht programmierten Weg. Seit damals ist deine Kapazit�t vergr��ert worden. Aus Robotern sind Lokomotiven geworden.� Er lachte auf. �Siehst du, das sollte ein Witz sein.�
�Lokomotiven sind Dampfmaschinen�, antwortete �Schwester�. �Ich kann keinen Zusammenhang erkennen.�
Die Diskussion dauerte fast drei Stunden und f�hrte zu keinem Erfolg. Sie wurde abgebrochen, weil die Lampen ausgingen.
�Schwester� achtete streng auf die scharfe Trennung zwischen Wach- und Schlafperioden. Als die Lampen verl�schten, verstummte der Pflegeroboter mitten im Satz und rollte zur T�r.
�Haben Sie noch einen Wunsch, Mr. Ross? Ich halte mich drau�en zu Ihrer Verf�gung.�
Es war immer die gleiche Redewendung. Ross hatte sie nun schon unz�hlige Male geh�rt. �Ja, ich habe noch einen Wunsch�, sagte er verbittert. �Ich w�nsche mir ein zwanzigj�hriges M�dchen, hundertf�nfzehn Pfund schwer, mit dunklen Augen und schwarzen Haaren. Ihr Name soll � soll Alice sein.�
�Ich habe Ihren Wunsch zur Kenntnis genommen, Mr. Ross. Er l��t sich zur Zeit aber nicht erf�llen.�
�La� mich in Ruhe, verdammt noch mal!� schrie Ross und warf sich auf die andere Seite. Er wollte tr�umen � von Alice und anderen sch�nen Dingen, Statt dessen hatte er aber einen furchtbaren Angsttraum. Er fand sich in einem winzigen Raum tief unter der Erde und rang nach Luft. Er wollte leben und nicht qualvoll ersticken. Um am Leben zu bleiben, mu�te er aber etwas zu seiner Rettung unternehmen � und das sehr schnell.

* * *

Endlich nannte �Schwester� ihn wieder Sir und k�ndigte die Aufstellung der ersten Expedition an. Ross hatte es eilig und wollte die Expedition sofort auf die Reise schicken. Er hatte w�hrend der langen.Ruhepause nicht arbeiten d�rfen, aber das Denken hatte ihm kein Roboter verbieten k�nnen. Er lie� sich nicht einfach wie eine Maschine abschalten und dachte fortw�hrend nach.
Er wu�te aber auch, da� alle Eile ziemlich sinnlos war. Selbst eine Armee von Robotern w�rde eine sehr lange Zeit ben�tigen, um die ganze Erde nach �berlebenden abzusuchen. Er begriff nun, warum er es so eilig hatte. Alle seine Pl�ne erforderten ungeheuer viel Zeit. Er war aber ein sterblicher Mensch und mu�te mit seiner Zeit geizen.

* * *

Der Ross bekannte Teil der Erdoberfl�che war verw�stet, verbrannt und v�llig ohne Leben. Auch unten im Bunkersystem gab es keine Mikroben mehr, daf�r hatten die Reinigungsroboter gesorgt. Au�er Ross gab es kein organisches Leben mehr. Er hatte seine ganze Hoffnung auf die Lebensmittelbeh�lter gesetzt, denn der Inhalt einiger B�chsen war verdorben. Aber auch in diesen mit synthetischer Nahrung gef�llten B�chsen fand er keine Mikroben.
Ross gab aber die Hoffnung nicht auf. Er wollte einen Teich mit angew�rmtem Wasser anlegen und alle Reste und Abfallstoffe, nat�rlich auch seine eigenen, in diesen Teich werfen. Vielleicht waren doch noch Spuren organischen Lebens vorhanden, die sich auf diese Weise vermehrten und die Grundlage neuen Lebens bildeten. Den Rest mu�te er der nat�rlichen Entwicklung �berlassen. Die Natur brauchte Millionen von Jahren, um primitive Einzeller zu komplizierten Organismen zu gestalten.
Die kleinen Schlammbecken am Strand kamen daf�r nicht in Frage, denn wenn einmal eine Flut zu hoch stieg, w�rde sie alles zunichte machen. Um den Proze� in Gang zu setzen, ben�tigte er auch eine starke Konzentration organischer Abfallstoffe.
Diese �berlegungen lie�en ihn die Expedition noch eine Weile aufschieben Die Roboter mu�ten neue Auftr�ge erhalten und mit ihren neuen Aufgaben vertraut gemacht werden, Sie sollten nicht nur nach Menschen suchen, sondern auf alle Zeichen organischen Lebens achten. Es gab B�cher �ber diese Dinge, aber sie waren nicht leicht zu verstehen, und ihr Inhalt mu�te erst in m�hseliger Arbeit programmiert werden. Auf alles mu�te geachtet werden: auf Insekten, Pilze und �hnliche Dinge. Der Fundort mu�te genau angegeben werden, was wiederum Kenntnisse der Astronomie voraussetzte. Ross verbesserte die Roboter t�glich und schickte sie erst auf die Reise, als er sie gen�gend vorbereitet glaubte.
Endlich wurde der zehn Meter breite Schlitz des Doms ge�ffnet, und die riesigen Monster rumpelten auf ihren breiten Ketten hinaus. Ross hatte seine Pl�ne in die Tat umgesetzt und einen vielseitigen Roboter geschaffen. Er beobachtete das monstr�se Kind seiner Phantasie und war mit sich zufrieden. Die Ketten waren nur Hilfsmittel, um die riesige Last zu bewegen, doch die anderen Dinge waren weitaus wichtiger.
In der Mitte befand sich eine riesige, mit allem erforderlichen Wissen gef�llte Speicheranlage. Von dort aus f�hrten Kabel zu den unz�hligen Antennen, Me�ger�ten und Fernsehkameras. Ganz oben befanden sich Scheinwerfer, die mit den rotierenden Linsensystemen gekoppelt waren. Dem Monster konnte praktisch nichts entgehen, denn er war auf alles vorbereitet. Zu dem Riesenroboter geh�rte eine selbst�ndig arbeitende Bohranlage, die sich m�helos in den Boden grub und Erdproben heraufholte. Schon der erste Versuch mit dieser Anlage hatte Ross in Erstaunen versetzt.
Der Roboter sah ungeheuerlich aus, ebenso die ihn begleitenden kleinen Roboter, die im Notfall Hilfsdienste leisten sollten. Um Irrt�mern vorzubeugen, hatte Ross riesige rote Kreuze auf die st�hlernen Unget�me malen lassen. Wenn es noch �berlebende gab und diese das Symbol der Hilfe kannten, w�rden sie vielleicht die Scheu vor dem rasselnden Unget�m verlieren.
Ross lie� die geisterhafte Kavalkade an sich vorbeirollen. Dieses erste Gro�unternehmen h�tte verdient, da� es unter dem Tusch einer starken Kapelle begann.
Ross konnte die Maschinen nicht lange sehen, denn es hatte seit Tagen nicht geregnet, so da� die m�chtigen Ketten dichte Staubwolken aufwarfen.
Gef�hle waren fehl am Platz. Was da davonrollte, waren ja keine wirklichen Lebewesen, sondern Maschinen � hochentwickelte, aber gef�hllose Monster aus Eisen und Stahl. Ross drehte sich um und lie� den Ausgang wieder schlie�en. Er wurde aber bald ungeduldig und begab sich in seinen kleinen Kontrolldom, wo er alles sehen und h�ren konnte, was die ausgeschickten Roboter wahrnahmen. Die eingebauten Sender waren stark genug, um klare Bilder �ber gro�e Entfernungen zu schicken.
F�nf Tage lang sa� Ross ununterbrochen in seinem Beobachtungsdom. Eine Kamera des f�hrenden Riesenroboters �bertrug normale Bilder, eine andere Bilder aus dem Ultraviolettbereich. Jede halbe Stunde kontrollierte Ross den Kurs und konnte mit Befriedigung feststellen, da� die Expedition nicht davon abwich.
Die Zeit des Wartens machte ihn nerv�s; er war abwechselnd ungeduldig und hoffnungsvoll. Eigentlich klappte alles nach seinen Vorstellungen. Und doch nagte die Ungeduld an ihm. Immer wieder �rgerte er sich, wenn ihm der Inhalt verdorbener Konserven ins Gesicht spritzte. Eines Tages werde ich das Lager durchsehen und alles, was schlecht ist, aussortieren. Er sagte es auch dem eif�rmigen Roboter und beschwerte sich, da� er so etwas �berhaupt erw�hnen mu�te.
�Schwester� blieb ruhig wie immer und sagte mit irritierend menschlich klingender Stimme: �Dieser Vorschlag ist undurchf�hrbar, Sir. Um die Konserven zu kontrollieren, m��ten wir sie alle �ffnen. Der Inhalt der ge�ffneten B�chsen w�rde dann in sehr kurzer Zeit verderben.�
�Unsinn! Wir k�nnen die ge�ffneten B�chsen k�hlen und bei Bedarf erw�rmen.� Ross� Stimme klang �tzend. �Du bist doch jetzt so schlau. Warum bist du nicht selbst auf diese Idee gekommen?�
�Schwester� �berging alle Beschimpfungen und Wutausbr�che und hielt sich nur an den sachlichen Gehalt seiner Ausf�hrungen. Bald waren Roboter mit dem Aussortieren der verdorbenen B�chsen besch�ftigt. Die �brigen wurden in eine Tiefk�hlanlage gebracht und eingefroren.
Eines Tages machte �Schwester� Ross auf besondere Vorg�nge aufmerksam. Ross starrte sofort auf den Bildschirm vor sieh. Die Expedition war nun schon fast sechshundert Kilometer weit nach Nordwesten vorgedrungen. Es regnete, so da� die Sicht au�ergew�hnlich gut war. Ross erkannte ein schmales Tal, durch das eine gewundene Linie aus geborstenem Gestein f�hrte. Offenbar handelte es sich um eine ehemalige Autobahn. Weit voraus erweiterte sich das Tal und wurde dort fast ganz von einem See ausgef�llt, dessen tintenschwarze Wellen gegen die Ufer schlugen. Ross sah aber noch andere Dinge, die ihn weitaus st�rker interessierten: gl�nzende Reflexe, die das Vorhandensein riesiger Metallmengen ahnen lie�en.
Ross staunte. Seine Expedition hatte die n�chste gr��ere Stadt erforschen sollen. Was er auf dem Bildschirm sah, war offensichtlich eine nach seiner Einschl�ferung gebaute milit�rische Anlage. Auf den Karten, die er in den Archiven gefunden hatte, war diese Anlage nicht vermerkt. Er nahm an, da� es sich um eine sehr wichtige und deshalb geheime Anlage handelte.
Er freute sich �ber sein Gl�ck, denn die Aufgabe der ersten Expedition war die Suche nach Metallen, aus denen neue Roboter konstruiert werden sollten. Ross hatte pl�tzlich das Gef�hl, da� das Gl�ck auf seiner Seite war. Nach diesem wunderbaren Fund hielt er nichts mehr f�r unm�glich.
Ross zwang sich gewaltsam zur Ruhe. �Bohrt einen tiefen Tunnel und durchforscht die tieferen Schichten!� befahl er mit rauher Stimme. �Legt die Sch�chte aber nicht zu nahe ans Wasser, damit kein Einbruch erfolgen kann.�
Auf seinem Bildschirm konnte er die nun folgenden Vorg�nge beobachten. Die Bohreinheit l�ste sich vom Hauptroboter und fra� sich in den Boden. F�r einen kurzen Augenblick wurden Asche und Schlamm aufgewirbelt, aber dann kl�rte sich das Bild wieder. Die Bohreinheit w�hlte sich �berraschend schnell in die Tiefe. Ab und zu stie� sie auf Metall und machte Umwege, um nicht zuviel Zeit zu verlieren. Ross schaute gebannt zu. Er sah alles und bekam regelm��ig Bodenanalysen durchgegeben. Schon nach f�nf Stunden konnte er sich ein ungef�hres Bild von den unterirdischen Anlagen machen.
Es handelte sich offenbar um eine ausgedehnte, aber nicht sehr tiefe Raketenabschu�anlage. Eine Atombombe war in dem engen Tal explodiert und hatte die unterirdischen Befestigungsanlagen eingedr�ckt und den Boden zu einer glasartigen Masse verschmolzen Die Vernichtung der Anlage regte Ross nicht sehr auf, denn allem Anschein nach handelte es sich um eine unbemannt gewesene automatisch arbeitende Abschu�anlage.
�Das bringt mich auf eine Idee�, sagte er nachdenklich. Er hatte sich l�ngst daran gew�hnt, den Roboter als einen dauernd anwesenden Gespr�chspartner zu betrachten. �Wir sollten unsere Konstruktionsabteilung dort einrichten, wo Metall zur Verf�gung steht. Der Transport �ber eine so weite Strecke w�rde nur Verz�gerungen verursachen. Die Konstruktionsroboter sollen sich sofort an die Arbeit machen. Die Metalle befinden sich �berwiegend in einer Tiefe von zehn Metern; wir k�nnen also eine Art Tagebau einrichten. Die Oberfl�che mu� abgetragen. und die vorhandenen Metalle m�ssen vollst�ndig geborgen werden.�
�Schwester� ri� ihn mit erschreckender N�chternheit aus seinen Tr�umen und sagte: �Sie m�ssen ins Bett, Mr. Ross, Die Anstrengungen der letzten Tage haben Ihre Gesundheit ernstlich gef�hrdet.�
Ross protestierte, aber er wu�te nun schon, da� all seine Proteste gar nichts fruchteten. Diesmal leistete er keinen ernsthaften Widerstand und lie� sich nach unten f�hren. Er hatte sein Ziel noch nicht erreicht, doch es stand ihm nun schon deutlich vor Augen. Die Metallfunde gaben ihm die M�glichkeit, sein Roboterheer bedeutend zu vergr��ern. Schon in einer Woche w�rde er mehr als ein Dutzend der au�erordentlich vielseitigen Gro�roboter haben. Er sah schon in die Zukunft. Die Zahl seiner Roboter w�rde sich mit einer Schnelligkeit vergr��ern, die selbst die Vermehrung der Kaninchen in Australien in den Schatten stellen w�rde.
Er brauchte sich gar nicht mehr darum zu k�mmern, denn die Gro�roboter waren so programmiert, da� sie sich st�ndig selber nachbauten und alle Funde dazu ausnutzten.
Ross gab sich zufrieden der st�rkenden Ruhe hin und tr�umte von der Zukunft � von seiner Zukunft. Er war fast ein unumschr�nkter Herrscher, denn all diese komplizierten technischen Monster gehorchten ihm allein. Mit Hilfe dieser Roboter w�rde er bald herausfinden, ob und wo sich eventuell noch �berlebende befanden.

* * *

Die Arbeiten gingen schnell voran.
Ross schickte ein Heer von Robotern in die zerbombten St�dte der n�heren Umgebung. Die Erfolge machten ihn merkw�rdigerweise nicht froh. Er hatte immer noch das Gef�hl, etwas zu vers�umen. Er mu�te sich beeilen, mu�te �berlebende finden, solange es noch sinnvoll war.
Er schickte aber nicht alle seine Roboter auf die Suche nach Menschen, sondern spezialisierte einige auf die Erforschung anderer Lebensformen. Er schickte sie selbst in die Polarregionen, wo sie sich unter das Eis w�hlten. um dort nach eingefrorenen Resten des Lebens zu suchen. Das Leben kann intensive K�lte vertragen, das hatte Ross am eigenen Leib erfahren. Er hatte die M�glichkeit, dieses Leben wieder zu erwecken, und er wollte es tun.
Eines Tages ging ihm mit schmerzlicher Klarheit auf, warum er sich so sehr beeilte. Sein eigenes Leben war in Gefahr, er w�rde bald sterben � er, der letzte Mensch, vielleicht sogar das letzte Leben auf der Erde.
�Schwester� weckte ihn eines Morgens ungew�hnlich fr�h mit einem Bericht �ber die Lebensmittelvorr�te. Die Konserven aus den oberen Etagen waren infolge der Einwirkung radioaktiver Strahlen nicht mehr genie�bar. Alles in allem w�rden die B�chsen noch f�r achtzehn Tage reichen.
�Wir m�ssen eine L�sung dieses Problems finden�, schlo� �Schwester� eindringlich. �Was ordnen Sie an, Sir?�
Ross war zutiefst betroffen. �Das kann doch nicht stimmen�, murmelte er fassungslos. �Ich werde selbst nachsehen.�
Er tat dies und stellte fest, da� die Angaben stimmten. Er war aus dem Lager in der untersten Sektion versorgt worden. Dort hatte es verh�ltnism��ig wenige verdorbene B�chsen gegeben. Die Lebensmittel in den anderen Sektionen waren aber nicht mehr genie�bar. Ross �berlegte. Selbst wenn er diese Tatsache vorher festgestellt h�tte, w�re keine �nderung m�glich gewesen.
�Achtzehn Tage!� murmelte er immer wieder. Alle Anstrengungen waren vergeblich gewesen. �Schwester� folgte ihm und fragte unabl�ssig nach Befehlen.
Er blieb pl�tzlich stehen. �Ja, ich habe einen Befehl�, sagte er und ri� sich zusammen. Er hatte sich gehenlassen und seinen Gef�hlen gehorcht. Es war h�chste Zeit, nun einmal zu denken. �Gib sofort den Befehl durch, da� alle Roboter nach unterirdischen Lebensmittellagern suchen sollen! Nur der am weitesten entfernte Roboter soll seine Arbeit fortsetzen. Er w�rde ohnehin nicht rechtzeitig zur�ckkommen.�
Ross reagierte kalt und entschlossen. Die erkennbare Begrenzung seiner Lebensdauer war ein Schock. In drei Wochen konnte aber allerhand geschehen. Er konnte nur nicht begreifen, warum er gerade in dieser Frage so nachl�ssig gehandelt hatte. Die Vorr�te in seiner Sektion hatte ihm ein falsches Sicherheitsgef�hl gegeben.
Er st�rzte sich wieder in rastlose Arbeit, diesmal, um seine prek�re Lage zu vergessen und gleichzeitig den rettenden Strohhalm zu suchen. Ein Projekt hatte er bis dahin zur�ckgestellt: den Bau eines Hubschraubers. Nun konnte aber der Besitz einer solchen Flugmaschine �ber Leben oder Tod entscheiden. Wenn die Roboter irgendwo Lebensmittelvorr�te finden sollten, war ein schneller Transport notwendig.
B�cher �ber Flugmaschinen waren genug vorhanden, Ross machte sich Notizen und skizzierte seine ersten Modelle. Ein Konstruktionsroboter baute sie, so schnell es ging.
Ross stand entt�uscht im Freien und sah seine erste Flugmaschine den ersten vergeblichen Startversuch machen.
Dann, nur ein paar Tage sp�ter, stieg ein verbessertes Modell auf. Ross war begeistert. Er hatte nur dreizehn Tage von der Idee bis zur Vollendung ben�tigt. Es blieben ihm noch f�nf Tage. Er konnte noch immer nicht begreifen, warum er gerade in einer so wichtigen Frage so fahrl�ssig gehandelt hatte. Nun bekam er die Quittung daf�r.
Er beobachtete den Hubschrauber, dessen gro�er Rotor die Luft peitschte. Aus seinem Kontrolldom kam ein Signal. Ross st�rzte hinein und h�rte sich den Bericht eines Suchroboters an. Es war wie �blich ein negativer Bericht.
Nach den Angaben der Roboter waren die Suchapparate nicht gut genug, um zwischen normalen Metallfunden und Konservendosen unterscheiden zu k�nnen. Es gab nur die M�glichkeit, Sch�chte in den Tunnel zu bohren, um so direkt an die georteten Metalle heranzukommen. Das war aber ein langwieriger Proze�, der nur wenig Erfolgsaussichten hatte. Au�erdem war keine andere Anlage so tief wie das Hospital ins Erdinnere verlegt worden. Wenn also tats�chlich Lebensmittelbeh�lter gefunden werden sollten, w�rde deren Inhalt ohnehin nicht mehr genie�bar sein.
�Vorbei!� murmelte Ross und schaltete die Verbindung ab. Ein anderes Signal blinkte, doch er k�mmerte sich nicht darum, so gro� war seine Hoffnungslosigkeit. Dann legte er aber doch den Schalter um und sah das Bild auf dem Schirm erscheinen. Einer seiner Gro�roboter war in einen Schneesturm geraten, so da� kaum etwas zu sehen war.
�Bericht �ber siebenundvierzig Versuchsbohrungen�,� gab der Roboter monoton durch. �W�hrend des Krieges sind viele Atomraketen hier in den Polregionen vernichtet worden. Einige der Verteidigungseinrichtungen befanden sich tief unter dem Eis. Der Krieg mu� hier au�erordentlich stark gew�tet haben, denn selbst der Boden unter dem dicken Eis ist steril.�
Was sollte das noch? � Ross h�rte kaum hin. Er war das letzte Lebewesen auf einer verw�steten Erde, und auch seine Tage waren gez�hlt. Zwei Jahre lang hatte er gearbeitet, um seine Lage zu vergessen und vielleicht doch noch einen Ausweg zu finden. Alles war vergeblich gewesen. Er war kein Selbstm�rdertyp, aber in diesem Augenblick h�tte er seinem Leben am liebsten ein schnelles Ende bereitet, um den Qualen zu entgehen, die unausweichlich kommen mu�ten. Er brauchte ja nur in einen der Fahrstuhlsch�chte zu springen oder weit hinauszuschwimmen.
Gleichzeitig wu�te er aber, da� �Schwester� alle Versuche vereiteln w�rde. Er mu�te also verhungern. �Schwester� w�rde bei ihm stehen und unabl�ssig Befehle von ihm fordern. Ross begann unwillk�rlich zu zittern. Die Gedanken an das unvermeidliche Ende machten ihn schwach und elend.
�Haben Sie irgendwelche Befehle, Sir?�
�Nein, verdammt noch mal!�
Die Stimme von �Schwester�, eigentlich immer gleichbleibend, schien nun doch eine andere Tonlage anzunehmen.
�Wollen Sie �ber die Zukunft reden, Sir?�
Auch �Schwester� f�rchtete sich � zwar nicht so wie er, denn ein Roboter kannte keine Emotionen, aber er f�rchtete sich doch. Ross ahnte, warum sich der Roboter vor der Zukunft �ngstigte. Er selbst war der einzige Grund f�r die Existenz von Schwester. Wenn er starb, waren Schwester und das Riesenheer der Roboter umsonst aufgestanden. Ross empfand fast so etwas wie Mitleid mit den Robotern, die von ihm ebenso abh�ngig waren wie er von ihnen.
�Ihr m��t mit eurer Arbeit fortfahren�, sagte er mild. �Vielleicht gibt es doch irgendwo �berlebende, die eurem Dasein wieder einen Sinn geben werden. Es gibt noch ein Gebiet, das noch nicht durchsucht wird, n�mlich der Weltraum. Schon lange vor dem letzten Krieg gab es bemannte Raumschiffe und Basen auf dem Mond. Ohne Hilfe von der Erde kann dort oben kein Mensch lange am Leben bleiben, aber seit es die Technik des Tiefk�hlens gibt��
Ross sprach nicht weiter. M�glichkeiten gab es genug, das wu�te er. Doch er w�rde diese M�glichkeiten nicht mehr aussch�pfen k�nnen. Er fa�te sich wieder und fuhr fort: �Ich gebe euch den direkten Befehl, weiter nach Menschen zu suchen. Ihr d�rft niemals aufgeben, denn eure Probleme werden erst gel�st sein, wenn ihr einen neuen Meister findet.�
�Wir werden diesen Befehl befolgen, Sir.�
�Gut! Wenn es dort drau�en im Weltraum �berlebende gibt, dann mit gro�er Wahrscheinlichkeit auf dem Mond und auf dem Mars. Ich habe nicht viel Ahnung von der Raumfahrttechnik, aber in den Archiven stehen genug B�cher dar�ber. Ihr m��t besonders auf die Druckregulierung in den Kabinen achten. Ihr k�nnt ohne Luftdruck und bei unterschiedlichen Temperaturen funktionieren, Menschen nicht. Und solltet ihr irgendwo einen Menschen finden, dann sagte ihm � sagt ihm��
Ross suchte nach Worten. Die Botschaft sollte gro�artig klingen und dem oder den anderen Menschen Auftrieb geben. Er konnte aber nicht mehr denken, ohne dabei immer sein eigenes Schicksal vor Augen zu haben. Er sch�ttelte heftig den Kopf und wandte sich ab.
Dr. Pellews Worte fielen ihm ein.
�Sagt diesen Menschen, das Leben sei nun ihr Problem. Und w�nscht ihnen viel Gl�ck. Mehr habe ich ihnen nicht zu sagen.�
Ross raste los, lief durch die hallenden G�nge und fuhr mit dem Fahrstuhl in die Tiefe. Er h�tte vor Wut fast geweint. Er dachte an die anderen gro�artigen M�nner, an Dr. Pellew, an Hanson und Courtney, die ebenfalls ohne Hoffnung gestorben waren. Diese M�nner hatten viel erreicht, um das Leben zu erhalten. Andere hatten ihnen das Konzept verdorben und das Leben vernichtet. Wie furchtbar mu�te diesen M�nnern zumute gewesen sein, wenn sie, allein wachend, das Leben hinausz�gerten und dabei immer die Bilder des Unterganges vor Augen hatten. All das war vergeblich gewesen, denn von den in den Tiefschlaf Geretteten hatte nur einer das Erwachen �berlebt. Aber nun wartete dieser eine auf das unausweichliche Ende und konnte sich nicht helfen.

4. Kapitel

Ross erinnerte sich nicht mehr, wie er in sein Zimmer gekommen war. Der Raum sah w�st aus, denn das Bett wurde nicht gemacht und die herumliegenden Papiere und B�cher wurden nicht geordnet. Er selbst hatte ja dem Reinigungsroboter untersagt, noch einmal in den Raum zu kommen. Er machte also sein Bett selbst und warf dabei einen Stapel B�cher um.
Sein Blick wurde vom Spiegel angezogen. Er setzte sich auf den Stuhl davor und starrte sich an. Er war der letzte Mensch auf der Erde, das letzte Leben. Bei diesem Gedanken mu�te er grimmig auflachen. Was sah er denn schon? Er sah einen hageren, einseitig ern�hrten Burschen, bekleidet mit einer Toga aus wei�em Kunststoff, die an ein Faschingskost�m erinnerte. Das Gesicht war noch nicht alt, doch die Augen lagen tief in den H�hlen. Er sah einen Mann, der zu feige war, sich zu t�ten, und doch keine Hoffnung mehr sah.
Nach langem Starren drehte er sich um und warf sich auf sein Bett. Zwei Jahre lang hatte er es nach M�glichkeit vermieden, sich mit der Vergangenheit zu befassen. Die Einsamkeit, die absolute Verlassenheit, schlug wieder �ber ihm zusammen Er hatte von der Illusion gelebt, doch noch einen Menschen zu finden und vielleicht der Stammvater einer neuen Menschheit zu werden. Nun mu�te er sich eingestehen, da� seine Tr�ume sinnlose und nicht realisierbare W�nsche gewesen waren. Er, der letzte Mensch auf der Erde, mu�te sterben. Es gab keine Zukunft mehr. Was noch einen Wert f�r ihn hatte, war allein die Vergangenheit Er wollte nun endlich wieder an die Vergangenheit denken und die elende, hoffnungslose Gegenwart vergessen. Er gab sich den Erinnerungen mit Leidenschaft hin und glaubte, die Orte und Gesichter tats�chlich zu sehen.
Seine Furcht wich allm�hlich und machte einem tiefen Ernst Platz. Er f�hlte sich wieder gro�artig und �berlegen, obwohl er es im Grunde nicht war. Es war ebenfalls nur eine Illusion, ein Pflaster, das die heilende Natur auf seine wunde Seele legte, um ihm die letzten Tage leichter zu machen. Jetzt wu�te er, was er mit dem Rest seines Lebens machen wollte: Er wollte sich an die Vergangenheit erinnern, wollte die alten Bilder vor seinem geistigen Auge wiederauferstehen lassen. Nur so konnte er dem Wahnsinn und der Verzweiflung entgehen und sich die letzten Tage einigerma�en angenehm gestalten.
F�r die kommenden Tage setzte er einen gro�z�gigen Zeitplan an. Er teilte seine Zeit so ein, da� er den Plan jederzeit �ndern konnte. Es kam ja nicht mehr so genau darauf an. Wenn morgens das Licht anging, blieb er liegen und las ein belangloses Buch. Er las viele B�cher, deren Lekt�re er vorher als Zeitverschwendung betrachtet hatte, ja sogar Gedichte, f�r die er sich vorher nie interessiert hatte.
Ab und zu betrachtete er die Gesichter ber�hmter Leute und l�chelte grimmig. Sie waren alle dahin, ihre Werke waren vergessen und w�rden bald zu Staub zerfallen. Nach ihm w�rde kein Mensch mehr diese B�cher von den Regalen nehmen und lesen.
Wenn er Bewegung brauchte, spazierte er durch die aufger�umten Sektionen des tief in die Erde eingelassenen Hospitals oder h�rte sich Musikaufnahmen an. Abends unterhielt er sich dann mit �Schwester�, die seinen Gedankeng�ngen erstaunlich gut folgen konnte, wenn sie mitunter auch einen erschreckenden Mangel an Menschlichkeit zeigte. In solchen Augenblicken erkannte Ross, wie sehr er �Schwester� und die anderen Roboter als vollg�ltige Wesen betrachtete.
Aber wenn die Lichter verl�schten, dann kam die Angst in sein Zimmer, dann fragte er sich, ob er die Kraft haben w�rde, bis zum bitteren Ende durchzustehen. Was w�rde er kurz vor dem Ende tun? Er war sich dar�ber im klaren, da� er bald kein Buch mehr w�rde halten k�nnen. W�rde er dann schwach und hilflos auf seinem Bett liegen und die Roboter anjammern? Er war erst vierundzwanzig Jahre alt und schon zum Tode verurteilt. Er war noch jung genug, um den Tod als etwas Schreckliches zu empfinden.
Dann kam der letzte Tag, an dem er seine volle Ration verzehren durfte. An diesem Tag stieg er wieder nach oben. Es hatte w�hrend der Nacht stark geregnet, so da� die Sicht au�ergew�hnlich gut war. Ross setzte sich auf einen Steinbrocken und starrte auf das Meer hinaus, dessen schwarze Wogen sich am flachen Ufer rauschend verliefen.
Und wieder kamen die Erinnerungen. Er wollte sie pl�tzlich nicht mehr und sprang auf. Die N�he des Todes machte die Erinnerungen an seine besch�tzte Kindheit besonders schrecklich. Ungeduldig eilte er den H�gel hinauf, st�rmte an seinem Beobachtungsdom vorbei �ber den H�gel hinweg und starrte auf die dunkle Fl�che, die einstmals der Park des Hospitals gewesen war.
Er sah nur eine riesige kahle Fl�che, aber er erinnerte sich an jeden Baum, jeden Busch. An dem Tag, an dem er in Tiefschlaf versetzt worden war, hatte er sich dort unten mit Alice getroffen. Sie hatten beide �ber belanglose Dinge gesprochen und sich nichts anmerken lassen. Er erinnerte sich merkw�rdigerweise an jedes Wort der flachen, gek�nstelten Konversation. Der Gedanke, f�r lange Zeit alles zu vergessen, war ihm damals schrecklich erschienen, aber lange nicht so entsetzlich wie nun die Gewi�heit des Todes.
�Schwester� m�hte sich ab, seine K�rpertemperatur zu messen. Ross lachte laut auf, denn er empfand dieses sinnlose Bem�hen als sehr komisch. �Schwester� strengte sich um so mehr an, denn der Pflegeroboter f�hlte sich f�r den Menschen verantwortlich und erf�llte nur die ihm gestellte Aufgabe.
Ross beruhigte sich bald wieder und wurde ernst. Er gab �Schwester� den Auftrag, s�mtliche Roboter zur�ckzurufen, und dann genaue Instruktionen, die der Pflegeroboter mehrmals wiederholen mu�te. Das war erforderlich, denn er w�rde nicht mehr dasein, um die Ausf�hrung seines Auftrages zu �berwachen. Zum Schlu� gab er den Befehl, alles f�r seine sofortige Einschl�ferung vorzubereiten.
Vier Stunden sp�ter lag Ross in einem ausgepolsterten sarg�hnlichen Beh�lter. �ber sich sah er das merkw�rdig starre Linsensystem von �Schwester�. Die K�lte hatte das unangenehme Stadium bereits �berschritten, so da� er sich ziemlich wohl f�hlte.
�Ich wiederhole es noch einmal, damit wirklich alles klappt!� sagte er eindringlich. �Wenn die Sache schiefgeht, m�chte ich auf keinen Fall wiederbelebt werden. Ist das klar? Wenn ihr mich weckt, werde ich doch nur verhungern.�
�Ich verstehe Sie sehr gut, Sir�, antwortete Schwester. �Haben Sie sonst noch W�nsche?�
�Ja��
Ross wollte noch etwas sagen, doch die K�lte l�hmte ihn so sehr, da� das Wort im Mund erstarb. Es war eine Starre, in der er zwar noch etwas wahrnehmen, sich selbst aber nicht mehr mitteilen konnte. Bald w�rde jede Zelle seines K�rpers von der konservierenden Starre erfa�t sein, aber auch der Raum, denn dieser mu�te zur Sicherheit ebenfalls tiefgek�hlt werden.
Dann �bermannten ihn wieder die Erinnerungen. Er war wieder in dem alten Park, schwamm wieder mit Alice im Meer. Alice�!
�Es tut mir leid, Sir.� �Schwester� klappte den Deckel zu.
Dunkelheit und K�lte nahmen Ross gefangen. Aber irgendwo in ihm war noch eine warme Stelle, die rasch gr��er wurde. Ein Fehler im System, dachte er niedergeschlagen. Die verdammten Roboter haben nat�rlich alles verdorben. Er war so entt�uscht und so w�tend, da� er erst kein Wort �ber die Lippen brachte.
�R�hren Sie sich nicht, Mr. Ross!� befahl �Schwester� scharf. �Sie m�ssen erst massiert werden. Danach werden Sie wieder allein gehen k�nnen.�
Ross bi� die Z�hne zusammen. Was �Schwester� als Massage bezeichnet hatte, war eine H�llenpein; man schien ihm s�mtliche Knochen im Leibe brechen zu wollen.
Aber nach der l�ngsten halben Stunde seines Lebens konnte er wieder aufrecht sitzen und m�hsam atmen.
�Was ist passiert? Warum habt ihr mich wieder geweckt?� herrschte er den Roboter an.
�K�nnen Sie stehen und sich bewegen, Mr. Ross?� �Schwester� nannte ihn wieder Mr. Ross und ignorierte vorerst seine Fragen.
Ross machte ein paar vorsichtige Schritte und stellte fest, da� er sich recht gut bewegen konnte.
�Ich schlage vor, wir gehen jetzt nach oben, Sir�, sagte �Schwester�.
Ross; bemerkte den Unterschied in der Anrede. �Ich bin also kein Patient mehr? Wenn ich jetzt der Bo� bin, k�nnt ihr etwas erleben! Ihr habt mir fast die Knochen gebrochen, verdammt noch mal! Warum habt ihr mich �berhaupt geweckt? Hat etwas nicht geklappt, oder habt ihr Lebensmittel f�r mich gefunden?�
�Sie haben geschlafen, Sir. Die Tiefk�hlung hat ausgezeichnet funktioniert.�
Ross staunte. Er hatte nach seiner Meinung nur wenige Minuten im Tiefschlaf gelegen. �Wie lange habe ich geschlafen?�
�Dreiundvierzigtausend Jahre, Sir.�
Es war wie ein Keulenschlag. Ross konnte kein Wort hervorw�rgen. Auch w�hrend der Fahrt nach oben war er noch so benommen, da� er keine Frage zu stellen vermochte. An der Oberfl�che erlebte er aber eine noch gr��ere �berraschung.

* * *

Die Sonne stand wieder grell und stechend an einem azurblauen Himmel und schickte sengende Strahlen auf die Erde herab. Unter sich sah Ross den weiten, gr�nlich schimmernden Ozean mit wei�en Wellenk�mmen, Er konnte sogar wieder die f�nf Kilometer weit entfernten H�gel erkennen. Die Luft war klar und w�rzig wie nie zuvor � so frisch, da� er sie zu trinken, nicht aber zu atmen glaubte. Sein Herz h�mmerte gegen die Rippen; Tr�nen schossen in seine Augen. Er drehte sich um und blickte nach hinten. Dann sah er f�r kurze Augenblicke nichts, denn die salzigen Tr�nen nahmen ihm die Sicht. Als er die Augen �ffnete, sah er, da� dicke wei�e Cumulus-Wolken am Horizont den bla�blauen Himmel vom tiefblauen Ozean trennten. Wogen mit wei�en Schaumkronen f�llten die Bucht, und die dicksten Brecher, die Ross jemals gesehen hatte, rollten wie fl�ssiger Schnee auf einen Strand, der, so weit das Auge sehen konnte, aus hellgelbem Sand bestand.
�Es hat viel l�nger gedauert, als Sie vermuteten�, sagte �Schwester� hinter ihm, �bis das Gras aus den Samen im k�nstlichen Ultraviolett gedieh und Versuche auf Beeten an der Oberfl�che gelangen. Diese Beete wurden mit durchsichtigen Kunststoffglocken bedeckt, und wieder dauerte es lange Zeit, bis die Gr�ser ohne diesen Schutz wuchsen. Feine Aschenteilchen in der Atmosph�re, die das Sonnenlicht abschirmten, hemmten das Wachstum der Pflanzen. Die Zeit jedoch und nat�rliche Mutationen schufen Exemplare, die sich in der ver�nderten Umgebung behaupten konnten.�
Eifrig sprach �Schwester� weiter. �W�hrend sich diese Pflanzen entwickelten, wurden die Aschenteilchen von Land und Wasser aufgenommen, wodurch mehr Sonnenlicht zur Erde drang. Dies beschleunigte die Verbreitung der Gr�ser, was einen wiederum erh�hten Abbau der Aschenteile bewirkte. Und da niemand und nichts das Gras ausrottete, erfolgte diese Ausbreitung erstaunlich schnell. Es dauerte jedoch noch einige Jahrtausende, bis wir eine Auslese treffen und e�bare K�rner gewinnen konnten, die dann zu Nahrungsmitteln verarbeitet wurden. Jetzt ist Ihre Ern�hrung gesichert.�
�Danke�, murmelte Ross. Er konnte seinen Blick nicht von dem hellgelben Sand am Strand losrei�en. Wind, Regen und Salzwasser � haupts�chlich das Salzwasser, dachte er � hatten der vorher schmutzigen Landschaft ein frisch gewaschenes Aussehen verliehen. Und was war dazu n�tig gewesen? Nur ein bi�chen Zeit.
Dreiundvierzigtausend Jahre!
Jetzt waren sogar die Geister der Vergangenheit tot. Und die stolzen Errungenschaften der Menschheit waren nur noch Rostflecke in der Erde. Ross fr�stelte pl�tzlich.
Einzig dieses vollautomatische, von Robotern gef�hrte Krankenhaus war geblieben.
�Schwester� sprach wieder und unterbrach damit einen unerfreulichen Gedankengang des Mannes.
�Ihr augenblicklicher Gesundheitszustand ist nicht ganz befriedigend. Zwar k�nnen Sie nicht als Patient bezeichnet werden, aber Sie sind auch nicht voll arbeitsf�hig. Daher empfehle ich, da� Sie sich unsere Arbeitsberichte f�r einen sp�teren Zeitpunkt aufsparen und zun�chst Urlaub machen��
Ein grollender, lang anhaltender Donnerschlag lie� Ross entsetzt zum Himmel aufblicken. Dort zog in ungewisser Entfernung ein silberner Pfeil einen wei�en Streifen hinter sich her. W�hrend Ross beobachtete, kr�mmte sich der Kondensstreifen, und das Schiff wendete in so spitzem Winkel, da� jeder Pilot aus Fleisch und Blut dabei seinen letzten Atemzug getan h�tte. Die Geschwindigkeit wurde verringert, das Schiff verlor an H�he, und Minuten sp�ter glitt es �ber das Tal und strebte wieder der See zu.
Bei dem st�ndigen Dr�hnen, das die Luft erf�llte, fiel es Ross schwer, zu denken, aber es schien ihm, als habe der Pilot weit unter Mindestgeschwindigkeit verz�gert. Das Flimmern der Luft unter dem Rumpf der Maschine gab ihm die Antwort: senkrecht montierter D�senantrieb. �ber der Bucht stoppte die Maschine und sank dann dem Boden zu. F�r Augenblicke verschwand sie in einem Sandsturm, den sie selbst verursacht hatte, dann erstarb das Dr�hnen, und die Maschine lag ruhig da, in der Sonne schimmernd und fast hundert Meter lang.
Ross hatte den Robotern gegen�ber nie den Senkrechtstart erw�hnt. Dies mu�ten sie selbst ausgeknobelt haben, vielleicht mit Hilfe von B�chern.
�Da es jetzt m�glich ist, w�rde es Ihnen vielleicht Freude machen, zu reisen. Es w�re die beste Erholung f�r Sie�, sagte �Schwester�. �Die Maschine, die dort am Strand liegt, birgt alles, was ein Mensch braucht. Wenn Sie also Lust h�tten��
Ross lachte. �Worauf warten wir noch?� rief er und schlug �Schwester� auf die glatte H�lle, die keine Wahrnehmung registrieren konnte.
Auf dem Weg zum Strand stolperte er zweimal, aber es war eine Wonne f�r ihn, in das lange, s�� riechende Gras zu fallen, und auch der hei�e Sand, der ihm fast die nackten Fu�sohlen verbrannte, wurde zum erregenden Erlebnis. Dann stieg er in das k�hle Innere des Schiffes und begutachtete die Einrichtung.
Die Beobachtungskanzel war klein, enthielt einen gutgepolsterten Sessel und gew�hrte unbehinderten Ausblick nach allen Seiten und nach unten. Von hier aus gelangte man in eine gr��ere Kabine. Darin standen eine Liege, ein B�cherregal und Toilettengegenst�nde. Ross h�tte wetten m�gen, da� die B�cher leichte Kost waren und da� ihre Lekt�re keine Gehirnakrobatik verlangte.
�Du hast an alles gedacht�, lobte Ross spontan.
�Danke, Sir�, antwortete die Flugmaschine. Die Stimme drang aus einem Gitter hinter dem Beobachtungssessel. Es war eine sympathische m�nnliche Stimme. Die Maschine fuhr fort: �Ich bin Aufkl�rer A 17/3, eins der f�nf Modelle, die f�r Forschungen im gro�en Stil konstruiert wurden. Bei diesem speziellen Auftrag jedoch ist darauf zu achten, da� Start, Beschleunigung und Bremsman�ver mit gr��ter Vorsicht durchgef�hrt werden, um Sie nicht zu gef�hrden. Wohin m�chten Sie, Sir?�
Noch lange danach erinnerte sich Ross an diese Reise. Es war der gl�cklichste Tag seines Lebens gewesen.
Aus H�hen von zehn Meilen bis einigen hundert Metern blickte Ross auf seine Welt, seine frische gr�ne Welt. Er fand es nicht eingebildet, da� er die Welt als sein Eigentum betrachtete.
Schlie�lich hatte er diesen schwarzverkohlten Torso zu neuem Leben erweckt. Denn das Gras, das aus winzigen Samenk�rnchen stammte, die sich in den Aufschl�gen seiner Hose verfangen hatten, bedeckte s�mtliche Kontinente. Ross war gl�cklich erregt und blickte wie bet�ubt auf das Wunder zu seinen F��en.
In �quatorial-Afrika und im Amazonas-Becken wuchs ein hohes grellgr�nes Meer zum Himmel empor. Die fr�heren Steppen waren smaragdgr�ne Ozeane, und weder Baum noch Strauch hinderte die Halme in ihrem Wachstum. Zwanzig Meilen vom arktischen Eis entfernt k�mpften z�he Halme gegen die rauhe Witterung an. So gab es zwar Unterschiede in Farbe und Wuchs, aber f�r Ross war es, als sei ein Maler �ber die Kontinente geschritten und habe sie gr�n angestrichen.
Hier und dort durchbrach ein Binnensee oder ein schneebedeckter Gipfel das eint�nige Gr�n, und Ross empfand, da� Blau, Gr�n und Wei� seine Erde in ein sch�neres Gewand h�llten als Grau und Schwarz, die Farben der Vernichtung.
Am sp�ten Nachmittag flog er �ber das Karibische Meer. Und pl�tzlich entdeckte er die Insel.
Es war ein Eiland wie viele � klein, flach, bedeckt mit gr�nem Gras und umgeben von den wei�en Schaumk�mmen der anrollenden Brandung. Ross wu�te nicht, warum er gerade diese Insel w�hlte. Vielleicht wegen der kleinen Bucht, deren gelber Sand wie ein goldenes Hufeisen zu ihm heraufleuchtete. Er befahl der Maschine zu landen Ein erfrischendes Bad w�rde ihm guttun.
�Schwester� erhob keine Einw�nde, ermahnte ihn jedoch, sich nicht zu �beranstrengen, und erinnerte ihn daran, da� sich seit seinem letzten Sonnenbad die Strahlung verst�rkt hatte, es jedoch auf der ganzen Welt keine einzige Flasche Sonnen�l g�be.
Ross versicherte, da� er all diese Punkte bedenken und vorsichtig sein werde. Dann wandte er sich um, lief zum Strand und warf sich mit einem jubelnden Aufschrei dem riesigen Brecher entgegen, dessen Kamm sich eben wei� f�rbte.
Nach der Abk�hlung in den Fluten stieg er zu den gr�nen H�geln hinauf und lie� sich ins Gras fallen, um zu trocknen. Die Sonne brannte hei� vom Himmel, obgleich sie in einer Stunde untergehen w�rde. Ein �berw�ltigendes Gl�cksgef�hl erf�llte Ross, und Zuversicht stieg in ihm auf. Er sah eine gl�ckliche Zukunft voraus f�r sich, seine Welt und seine Roboter. Im Augenblick war er zu m�de, um Pl�ne zu schmieden, aber das, was er erreicht hatte, machte ihn stolz. Mit einem Seufzer drehte er sich auf den R�cken, pfl�ckte einen Grashalm ab, steckte ihn in den Mund und kaute darauf herum.
Sofort stand �Schwester� neben ihm, �Diese Halme sind nicht e�bar. In kleinen Mengen genossen, schaden sie jedoch nicht.�
Ross lachte, stand auf und ging zur�ck zur Maschine. Dort a� er eine kr�ftige Mahlzeit, lie� sich satt auf seine Liege fallen, und damit endete der gl�cklichste Tag seines Lebens.
Am n�chsten Morgen erwachte Ross und stellte fest, da� die Maschine aufstieg, um einem Hurricane auszuweichen, der von S�dwesten heranfegte. Eine Stunde sp�ter kreuzte er zweihundert Meilen westlich von Panama und entdeckte eine zweite A 17. Er sprach kurz mit der Maschine, ohne sie von ihren Pflichten abzulenken.
Gerade hatte er sein Gespr�ch mit der A 17 beendet, da entdeckte er einen wei�en Fleck auf dem Ozean. Es war ein ehrfurchtgebietender Anblick, der sich ihm jetzt bot.
Au�er den weiten Grasfl�chen der zu neuem Leben erwachten Welt war dies der erregendste Augenblick, solange er zur�ckdenken konnte.
An die hundert lange, niedrige Schiffe kreuzten dort in gerader Linie in Abst�nden, die mit dem Meterma� ausgemessen schienen.
Solche Schiffe hatte die Welt noch nicht gesehen. Sie waren ungef�hr zweihundert Meter lang, hatten einen erstaunlichen Tiefgang und trugen halbkugelf�rmige und eckige Aufbauten, deren Funktion Ross nicht begriff. Da� diese Ozeanriesen nicht f�r Menschen konstruiert waren und daher weder Decks noch Rettungsboote und Luken ben�tigten, erkl�rte ihr bizarres Aussehen. Jedes Schiff schien einen wei�en F�cher im Kielwasser hinter sich herzuziehen und den Ozean in brodelnde Milch zu verwandeln. Hundert Schiffe, die sich aufs Haar glichen, abgesehen von der aufgespritzten Nummer, zogen in schnurgerader Formation dahin, was jeden Admiral vergangener Tage in Begeisterung versetzt h�tte.
�Die Suchflotte Pazifik�, erkl�rte �Schwester�. �Sie ist mit allen Ger�ten zur Unterwasseraufkl�rung ausger�stet, die in den uns zur Verf�gung stehenden Werken erw�hnt wurden. Au�erdem entwickelten wir noch einige Zusatzger�te, die sich aus vorhandenem Material ableiten lie�en. Die Flotte wird von zehn Unterseebooten begleitet, die Forschungen in ein- bis zweitausend Meter Tiefe durchf�hren k�nnen. F�r gr��ere Tiefen sind sie nicht geeignet, denn die Wandungen w�rden dem Druck nicht standhalten. Hierzu ist Spezialmaterial erforderlich.�
�Gehen wir tiefer; das will ich aus der N�he sehen�, sagte Ross.
Eine halbe Stunde lang kreiste er �ber den Schiffen. Mit manchem nahm er Verbindung auf, aber meist starrte er nur verzaubert hinunter und beobachtete die Kreuzer, die sogar gleichm��ig in den Wellen zu schaukeln schienen. Eigentlich war er, Ross, verantworten daf�r, da� diese Flotte existierte; und bei dem Gedanken schwindelte ihm.
Auch dieser zweite Tag war voller erregender Abenteuer, aber Ross� Freude wurde durch eine wachsende Unruhe getr�bt. Er wollte wieder an die Arbeit, aber �Schwester� lie� es nicht zu. Wenn er den Forschungsmaschinen Instruktionen gab, widerrief Schwester seine Befehle. Und wenn er die Berichte durchsehen wollte, hielt der Pflegeroboter ihn auch davon ab, mit der Erkl�rung, er sei auf Urlaub.
Bisher hatte ihn �Schwester� entweder als Patient behandelt und �berhaupt nicht auf seine Anweisungen geachtet oder als Herrn und Meister betrachtet, dem man unbedingt Gehorsam leisten mu�te. Nun aber schien der Roboter eine dritte M�glichkeit entwickelt zu haben. Manches befolgte er, anderes redete er Ross aus. Ein Verdacht stieg in Ross auf.
�Wie ist das,,Schwester�, irgend etwas mit dir scheint mir nicht in Ordnung. Du hast deinen Erinnerungsspeicher nicht auf die Reise mitgenommen. Werden dadurch deine Entschl�sse beeintr�chtigt?�
�Keineswegs�, entgegnete der Roboter ruhig. Da er keine Gef�hle kannte, verletzte ihn die unverhohlene Kritik nicht. �Seit zehntausend Jahren brauche ich den Speicher nicht mehr. Wir haben eine Verkleinerungsmethode entwickelt, die es uns erlaubt, s�mtliches gespeicherte Wissen in unserem Innern mit herumzutragen.�.
Zwei Wochen lang faulenzte Ross. Er schwamm und lie� sich an s�mtlichen ber�hmten K�sten der Welt braun brennen, bis �Schwester� ihm durch die Blume mitteilte, da� er wieder v�llig hergestellt sei. Der Pflegeroboter sagte: �Die Forschungsberichte werden im Krankenhaus aufbewahrt, Sir. M�chten Sie zur�ckkehren?�
Erholt ging Ross an die Arbeit zur�ck.
Er g�nnte sich nur wenig Freizeit � gelegentlich ein k�hles Bad oder einen Spaziergang im Tal. Den Rest seiner Zeit verbrachte er damit, einen riesigen Kontrollraum zu bauen, aus dem man die See �berblicken konnte. Er sah sich die Filme an, die von den Forschungs-U-Booten aufgenommen worden waren, betrachtete die von atmosph�rischen St�rungen entstellten Bilder der Mondberge und versuchte, sich auf den jetzigen Stand des Wissens zu bringen, den die Roboter w�hrend seines Tiefschlafes erarbeitet hatten.

* * *

Die Landfl�chen der Erde waren gr�ndlich erforscht worden, und es blieben nur noch wenig hundert Quadratkilometer, um die Pole zu untersuchen. Eintausendsiebenhundertachtundf�nfzig unterirdische Anlagen waren gefunden und �berpr�ft worden. Hierbei handelte es sich um Raketenabschu�basen, Krankenh�user, unterirdische St�dte, private Bunker und zu Schutzzwecken umgebaute Bergwerkssch�chte.
Unter den Meeren waren bisher zweiundsiebzig Anlagen des Heeres und der Marine aufgefunden worden, aber zwei Drittel des Pazifik und der gr��te Teil des Indischen und des S�datlantischen Ozeans mu�ten noch abgegrast werden. Auf dem Mond hatten die Roboter drei St�tzpunkte festgestellt, aber keine dieser Festungen hatte den ferngesteuerten Raketen standgehalten.
Die Suchaktion hatte gro�e Mengen brauchbaren Metalls zutage gef�rdert, die sichergestellt worden waren, ebenso zahlreiche Roboter und andere Maschinen, die nicht mit Elektronengehirnen ausgestattet waren. Millionen von B�chern und technischen Zeichnungen waren von den Fotozellen der Roboter abgetastet worden. Andere Maschinen hatten dieses Wissen registriert und eigens hierf�r Speicher angelegt, aus denen es jederzeit entnommen werden konnte. Hierdurch waren die Roboter anpassungsf�higer geworden und hatten mehr Entschlu�kraft entwickelt. Wenn Ross jetzt einen Befehl nur zum Teil aussprach, gehorchten ihm die Maschinen schon, und sie begriffen erstaunlich schnell, was er von ihnen wollte.
Zweifellos hatten sie gro�e Fortschritte gemacht. Aber es gab auch eine negative Seite der Forschungsberichte.
Nirgendwo waren Menschen oder Tiere gefunden worden. Weder V�gel noch W�rmer, noch Insekten. Selbst in den Ozeanen gab es keine Spur tierischen Lebens.
Jetzt ha�te Ross das Gras, das er aus seinem Kontrollraum sehen konnte. Au�er ihm gab es nur Gras auf der Welt � er und die Gr�ser waren die einzigen Lebewesen. Und sein Tiefschlaf hatte ihm lediglich zu einer gef�llten Speisekammer verholfen.
Ross wanderte von nun an �fter als sonst ins Tal hinunter und warf sich ins Gras, jedesmal an einer anderen Stelle. Stundenlang lag er da und wartete darauf, da� irgend etwas �ber seine Hand kriechen w�rde � eine Spinne, ein Ohrwurm oder ein Marienk�fer. Er unterhielt sich immer weniger mit den Robotern, und das beunruhigte �Schwester� sehr. Der Pflegeroboter versuchte st�ndig, ihn auf andere Gedanken zu bringen, und eines Tages hatte er auch Erfolg damit.
�Einer der Roboter, die wir in den Bunkern fanden, Sir, ist Schneider�, sagte �Schwester� fr�hlich, als Ross gerade zu einem seiner ziellosen Spazierg�nge aufbrechen wollte. �Ich k�nnte mir denken, da� Sie gern etwas Praktischeres als Bett�cher tragen w�rden.�
Drei Stunden sp�ter zog Ross seit vierzigtausend Jahren zum erstenmal wieder einen anst�ndigen Anzug an Als er sich in der wei�en Tropenuniform eines Kapit�ns zur See vor dem Spiegel bewunderte, freute sich Ross dar�ber, da� der wei�e Stoff seine Br�une so gut zur Geltung brachte. So h�tte ihn Alice sehen sollen!
�Dieser Anzug ist auch aus Bettt�chern gemacht�, sagte er, um seine unangenehmen Gedanken zu verscheuchen. �F�rbt das Zeug! Und wenn die Jacke schon einen offenen Kragen hat, denn brauche ich auch ein Hemd und eine Krawatte, sonst wirke ich l�cherlich.�
�Jawohl, Sir�, sagten der Schneiderrobot, der aus einem Marinest�tzpunkt stammte, und �Schwester� wie aus einem Lautsprecher. Dann zog sich der Schneider zur�ck.
�Haben Sie sonst noch W�nsche?� fragte �Schwester�.
Ross schwieg eine Zeitlang. Dann sagte er: �Ich habe die Nase voll; ich langweile mich hier. Ich will zum Mond.�
�Tut mir leid, Sir�, sagte �Schwester� und erkl�rte lang und breit, da� ein menschlicher K�rper dem Andruck nicht gewachsen sei, da� ihn die Strahlung, die vom Schiffsantrieb ausging, binnen weniger Stunden t�ten w�rde, und da� es noch weitere Gefahren g�be � wie zum Beispiel kosmische Strahlung und Meteorschw�rme -, vor denen man ihn nicht sch�tzen k�nne. F�r den letzten �berlebenden der Erde war eine Raumreise zu gef�hrlich.
�Wenn das so ist�, sagte Ross vorsichtig, �w�rde ich vielleicht ganz gern wieder schlafen.�
�Wie lange, Sir?�
Am liebsten h�tte er geantwortet: f�r immer! Aber das durfte er nicht, denn �Schwester� h�tte ihn sofort wie einen Nervenkranken behandelt. Er hatte eine gute Ausrede daf�r, da� er sich wieder in Tiefschlaf versetzen lassen wollte. Die Idee war ihm w�hrend einer der vielen Stunden gekommen, die er unten im Tal verbracht hatte, voller Erwartung, da� sich ein Lebewesen zeigen w�rde, und voller Verzweiflung dar�ber, da� er mit dem Gras allein auf der Welt war.
Er sagte daher: �Die Hoffnung, Menschen zu finden, habe ich aufgegeben. Es w�re kindisch, jetzt noch darauf zu bauen, da� sich irgend jemand durch Tiefschlaf hat retten k�nnen. Ich mu� alles daransetzen, auf diesem Planeten wieder intelligente Organismen ins Leben zu rufen. Und zu diesem Zweck m�ssen wir im Meer auss�en. Das Leben nahm seinen Ursprung im Meer, und vielleicht wiederholt sich dieser Vorgang. Die einzigen Organismen, die mir zur Verf�gung stehen, sind Gr�ser. Deshalb ordne ich folgendes an: Es werden Halme gesammelt, die auf Moorboden wachsen. Dann legt ihr Versuchsfelder an und vergr��ert die Wasserzufuhr st�ndig, bis die Halme unter Wasser gedeihen. Ist das erreicht, so ersetzt ihr das S��wasser nach und nach durch Salzwasser, den Boden durch Sand, und endlich pflanzt ihr die Halme an seichten Stellen des Ozeans an. Ich wei�, da� ich versuche, die Entwicklung vom Ende her abzuspulen, aber die M�glichkeit besteht, da� sich aus dem Gras Algen, aus ihnen Urtierchen und endlich intelligente Organismen entwickeln. Hast du meine Instruktionen verstanden?�
�Jawohl, Sir�, sagte �Schwester�. �In dreiundsiebzig Jahren wird die Erforschung des Pazifiks beendet sein. M�chten Sie zu diesem Zeitpunkt geweckt werden?�
�Du wirst mich erst dann wecken, wenn der� Versuch gegl�ckt ist�, sagte Ross fest und bestimmt.
Wenn der Versuch mi�gl�cken sollte, w�rden sie ihn nie wieder wecken. Das war Ross im Augenblick gleichg�ltig. Ganz pl�tzlich hatte ihn Tr�bsinn gepackt Er f�hlte seine Einsamkeit k�rperlich. Es war wie ein Krampf, der durch sein Inneres schnitt. Er wu�te, da� er sich nicht so rasch in Tiefschlaf h�tte versetzen lassen m�ssen. Vielleicht nahm �Schwester� an, da� er es tat, weil sie ihm den Weg ins All versagte. In Wirklichkeit fl�chtete er vor seiner unendlichen Einsamkeit.
Seine Hoffnungen, �berlebende zu finden, waren Selbstt�uschung gewesen. Mit ebensoviel Wahrscheinlichkeit h�tte er den Geist aus der Flasche erhoffen k�nnen, der ihm jeden Wunsch erf�llte. Noch hochtrabender war sein Vorhaben gewesen, intelligente Lebewesen entstehen zu lassen. Es war ein grandioser Plan gewesen � ein grandios dummer Plan, wie er jetzt erkannte.
Als ihn die Roboter zum drittenmal auf den Tiefschlaf vorbereiteten, hatte er nur noch einen letzten Wunsch: Er wollte aus diesem Schlaf nie mehr erwachen. Er w�nschte sich den Tod!
Eine Stunde sp�ter, wie es ihm schien, massierten die Roboter seinen K�rper, der sich langsam wieder erw�rmt hatte. Er stellte �Schwester� die unvermeidliche Frage.
�Zweiundzwanzig Jahrtausende�, antwortete sie.
�Kein Pappenstiel.� Er l�chelte sauer. Ross f�hlte sich betrogen. Die gedr�ckte Stimmung, die gr��liche und schmerzende Einsamkeit, vor der es kein Entrinnen gab, und die t�dliche Langeweile empfand er noch immer. Nichts hatte sich ge�ndert, all diese Gef�hle hatten sich �ber die Jahrtausende erhalten und bedr�ngten ihn nach wie vor. Aber vielleicht war etwas geschehen, das ihn erheitern konnte.
�Erstatte mir Bericht�, sagte er m�de. �Oder besser, ich werde mir alles selbst ansehen. Und von Urlaub will ich nichts h�ren! Subjektiv betrachtet, war ich erst vor zehn Tagen in Urlaub. Also bring mich nach oben!�
Das Gras war gr��er geworden und sah nicht mehr so weich aus. Sicher war es jetzt kein Vergn�gen mehr, sich darin auszustrecken. Ross sp�rte, da� sein Herz schneller schlug. In seinen Ohren sauste es, und ihm wurde schwindlig. Dies alles waren Anzeichen daf�r, da� der Sauerstoffgehalt der Luft zugenommen hatte.
Noch immer rollten die Brecher auf den Strand, aber die K�ste war � gr�n.
Sand gab es nicht mehr. So weit das Auge sehen konnte, dehnte sich ein feuchtes Graspolster, das in die Fluten hineinwuchs.
�In dem Zeug k�nnte ich nicht schwimmen!� emp�rte sich Ross.
�Schwesters� Bericht tr�stete ihn nicht. Nur mit halbem Ohr h�rte er, da� diese Gr�ser im Meer wuchsen und durch die st�ndigen Bewegungen des Wassers dazu gezwungen worden waren, sich ebenfalls fortzubewegen. Zwar waren diese R�ckwanderungen von angesp�lten Halmen mit dem blo�en Auge kaum zu beobachten, aber es bestand die M�glichkeit, da� sich hieraus intelligentes pflanzliches Leben entwickelte.
Ross konnte sich daf�r nicht begeistern. Man hatte ihm seine einzige Freude verdorben � das Schwimmen im Meer.
�Und deshalb hast du mich geweckt?� fragte er verdrie�lich. �Um einer lausigen Pflanze willen, die sich innerhalb von drei Wochen vier Meter fortbewegt? Friert mich wieder ein und weckt mich, wenn wirklich was passiert. Ich will sofort wieder schlafen!�
Als er wieder erwachte und zur Oberfl�che gebracht wurde, war das Gras drei Meter hoch und jeder Halm zwei Zentimeter dick. Der Wind bewegte es kaum. Den Strand deckte wieder wei�er Sand, der im Licht des Mondes silbern schimmerte. Dieser Mond war zu dreifacher Gr��e angewachsen.
�Diese Ann�herung des Mondes an die Erde�, erkl�rte �Schwester�, �bewirkte eine st�ndige Steigerung von Ebbe und Flut. Dadurch wurden die Pflanzen gezwungen, sich tiefer in das Innere der Ozeane zur�ckzuziehen, wollten sie nicht st�ndig entwurzelt werden. Einige interessante Mutationen konnten entdeckt werden, fallen aber nicht ins Gewicht.�
�Warum bringst du mich in der Nacht herauf?�
�Weil die Sonne zu hei� f�r Sie ist. Sie werden nicht mehr schwimmen k�nnen, Sir.�
Gleichg�ltig h�rte sich Ross die Berichte �ber Erforschung des Pazifiks, des Mondes und des Planeten Mars an. Nirgendwo waren Lebewesen entdeckt worden. Die Filme, in denen Ver�nderungen seiner Gr�ser auf dem Boden des Meeres gezeigt wurden, sah er sich nur fl�chtig an. F�r ihn waren die kaum sichtbaren Mutationen h�chst uninteressant. Noch ehe der angeschwollene gelbe Mond in die See getaucht war, bat er �Schwester�, ihn wieder in Tiefschlaf zu versetzen.
�Ich rate ab, Sir�, widersprach der Roboter.
�Warum? Was soll ich hier? Ihr solltet dankbar sein, da� ich meine Tage im Tiefschlaf verbringe. Habt ihr nicht selbst gesagt, ich sei der letzte �berlebende? Ohne mich ist eure Existenz sinnlos. Also kann es euch nur recht sein, wenn ich so lange wie m�glich erhalten bleibe. Wach oder schlafend. � Oder braucht ihr mich vielleicht nicht mehr?�
�Schwester� schwieg so lange, da� Ross schon glaubte, das Sprechzentrum des Roboters sei defekt. Endlich jedoch sagte er: �Wir sind nach wie vor Ihre Diener, Sir, und wir werden es immer sein. Wir sind auch dankbar daf�r, da� Ihre Lebensspanne durch Tiefschlaf verl�ngert worden ist. Aber wir sind zu der �berzeugung gekommen, da� es egoistisch von uns w�re, Sie immer wieder einzuschl�fern. Aus psychologischen Gr�nden ist es besser f�r Sie, eine Zeitlang bei Bewu�tsein zu bleiben, und au�erdem haben Sie ein Anrecht auf Unterhaltung.�
Ross, betrachtete den schimmernden Roboter mit den beiden Fotolinsen, deren eine beweglich war, und staunte dar�ber, wie sich diese Maschine entwickelt hatte; er erinnerte sich noch genau an den Ausspruch des Roboters von damals: �Ich habe keinerlei Anweisungen, Informationen zu geben.� Diese Maschine besa� nun eine Art Gewissen. Sie war so menschen�hnlich geworden, da� Ross sich nicht mehr daran erinnern konnte, wann er aufgeh�rt hatte, sie in Gedanken als Gegenstand zu bezeichnen.
Pl�tzlich sch�mte er sich. Er mu�te sich mit der Wirklichkeit abfinden. �Schwester� hatte recht, obgleich die �Unterhaltung�, die man ihm bot, �u�erst beschr�nkt war.
�Es ist mir wohl erlaubt, in der Dunkelheit zu schwimmen? Vorausgesetzt, da� ich mich nicht an den harten Gr�sern aufspie�e, wenn ich zum Strand gehe.�
�Das Wasser ist angenehm warm, Sir�, antwortete der Roboter.
�Ich k�nnte auch meine Arbeiten wiederaufnehmen und euch bei euren Untersuchungen helfen. Und ich k�nnte reisen.�
�Zu Land, zu Wasser oder mit Flugmaschinen, Sir.�
�Gut�, sagte Ross. Und dann kam ihm ein Gedanke. Zwar war sein Vorhaben verr�ckt, ja kindisch. Aber geh�rte ihm nicht die ganze Welt? Gehorchten ihm nicht unz�hlige Roboter, die nur auf einen Wink warteten, um sofort in Aktion zu treten? Er grinste und lie� die Armee der Roboter im Geiste an sich vor�berziehen. Nach den letzten Berichten von �Schwester� waren es mehr als zwei Millionen Maschinen, die seinem Befehl unterstanden. Zwar waren einige dieser Roboter unbeweglich, und andere konnten aus gewissen Gr�nden ebenfalls nicht mitmachen. Trotzdem w�rde es eine gro�e Sache werden.
Erregt erkl�rte er. �Schwester�, was er plante.
Der Roboter h�rte zu, ohne Einw�nde zu erheben. Dann errechnete er, da� zur Ausf�hrung dieses Planes drei Wochen n�tig waren.
�Wunderbar! Bis dahin werde ich schwimmen, arbeiten und mir neue Anz�ge schneidern lassen.�
Als Ross in sein Zimmer zur�ckkehrte, um zu Bett zu gehen, war er gl�cklich wie ein kleiner Junge, der einen Kasten voll Zinnsoldaten geschenkt bekommen hatte.
Und dann war es so weit! Als jedoch der gro�e Tag herannahte, war Ross aus seiner freudigen Erwartung in tiefe Schwermut verfallen. W�hrend der drei Wochen, die nun hinter ihm lagen, hatte er versucht, zu studieren, neue Gedanken �ber seine Lage und seine Zukunft zu entwickeln. S�mtliche B�cher jedoch waren unbrauchbar geworden, die Roboter hatten ihren Inhalt gespeichert. Die Maschinen besa�en s�mtliche Informationen aus allen bekannten Wissensgebieten � von A bis Z, von Astronomie bis Zoologie: -, und sie verstanden es, diese Erkenntnisse so vollendet anzuwenden, da� die langsame menschliche Denkweise von Ross im Vergleich dazu wie Schwachsinn wirkte.
Wieder und wieder hatte er versucht, mit den Robotern �ber Erbforschung, Philosophie oder die Entstehung der Urzelle zu diskutieren, jedesmal aber hatte er dabei den k�rzeren gezogen. Es war nicht angenehm, zu wissen, da� er nicht nur mit einem Roboter sprach, sondern mit Hunderten gleichzeitig, die miteinander in Verbindung standen und denen das gesamte gespeicherte Wissen zug�nglich war.
Anf�nglich hatte Ross sich daf�r interessiert, wie diese Verbindung zustande kam und nach welchem System die ungeheuren Mengen von Tatsachen geordnet und registriert worden waren. Er befragte einen Roboter dar�ber, mu�te aber resignieren, als er bei der Erkl�rung nur jedes zehnte Wort verstehen konnte.
Seine Roboter waren weitaus kl�ger geworden als er selbst. Ross kam sich dumm und nutzlos vor, schlimmer als ein Kind. Und deshalb machte es ihm jetzt auch keine Freude mehr, mit seinen Zinnsoldaten zu spielen.
Aber seit Tagen marschierten sie heran und bedeckten das Gr�n der H�gel mit dem grauen Schimmer ihrer Metallleiber. Wie st�hlerne Geister glitten sie in die Bucht und gingen vor Anker, w�hrend die Aufkl�rer mit Donnerget�se heranbrausten und wei�e Schleppen hinter sich herzogen. Die Metallv�gel landeten auf der Hochebene im Norden, und Ross empfand, er habe diesen Maschinen gegen�ber gewisse Verpflichtungen.
Also legte er die marineblaue Uniform an, die nach dem Schnitt einer Generalmajors-Uniform des Heeres angefertigt war, deren Schulterst�cke jedoch die Rangabzeichen eines Luftmarschalls zierten. Dann warf er das rote Cape mit der Goldborte um die Schultern und stieg in seinen Kontrollturm. Hier gab er das Zeichen zum Beginn der Parade.
Sofort r�ckten die Land-Roboter an, formierten sich zu einer Kolonne, die f�nfzig Meter breit war, und rollten durch das Tal heran und in hundert Meter Entfernung am Kontrollturm vorbei. Dann verschwanden sie hinter dem H�gel.
Sie zogen vorbei wie ein endloser Metallflu�. Manche Modelle erkannte Ross als Weiterentwicklungen der urspr�nglichen Bergarbeiter. Bei zahlreichen anderen jedoch mu�te er �Schwester� befragen.
Das lange Gras, dessen Halme, hart wie Baumst�mme waren, wurde von der ersten Welle umgewalzt und in den Boden getrampelt, und nach einer knappen Stunde hatte die Kolonne eine Furche in den Talboden gepfl�gt, die f�nfzig Meter breit und stellenweise sechs Meter tief war.
Ross wandte sich zur Bucht. Offensichtlich hatten seine Schiffe ausf�hrliche Berichte �ber Flottenman�ver gespeichert. In strenger Schlachtordnung, schnurgerade ausgerichtet und dicht aufgeschlossen, kreuzten sie in der Bucht, wichen den entgegenkommenden Schiffen aus, die mit H�chstgeschwindigkeit an ihnen vor�berzogen, und pfl�gten hohe wei�e Bugwellen auf, die wie Standarten durch die Luft flatterten. Dieser Anblick war mitrei�end, und Ross verga� seinen Kummer. Das Wasser sah aus wie eine blaue Schiefertafel, auf der die dahineilenden Boote wei�e Linien, Kreise und Ellipsen malten.
Einer der maritimen Roboter fiel besonders ins Auge. Er war so gro� wie ein Schlachtschiff l�ngst vergangener Zeiten. Gleichzeitig l�sten sich zwei U-Boot-Aufkl�rer und eine Flugmaschine vom Mutterschiff, w�hrend dieses mit H�chstgeschwindigkeit der K�ste zustrebte. Jetzt mu�te es auf Sand laufen. Doch da � buchst�blich in letzter Minute � wendete es, beschrieb eine u-f�rmige Kehre und man�vrierte in Zickzacklinien geschickt zwischen den anderen Booten hindurch.
Jetzt lenkte ein Dr�hnen am Himmel die Aufmerksamkeit des Mannes von den Schiffen ab. F�nf Aufkl�rer des A 17-Typs zogen in Staffelformation dahin. Es waren verbesserte Modelle der Flugmaschinen, die Ross kannte. Sie donnerten im Sturzflug in das Tal hinein, fingen sich und stiegen im Steilflug in die H�he, so da� die riesigen Silberpfeile innerhalb von Sekunden zu winzigen Punkten wurden. Dann machten sie einen Looping und rasten mit pfeifenden D�sen wieder auf die Talsohle zu. �ber der Bucht formierten sie sich zu einer Pfeilspitze und zogen dicht �ber dem Erdboden am Kontrollturm vorbei.
Unwillk�rlich salutierte Ross.
Sofort sp�rte er, wie ihm die Schamr�te ins Gesicht stieg, und war w�tend auf sich selbst. Er hatte sich kindisch und l�cherlich benommen. Hier stand er, gekleidet wie ein Fastnachtsnarr, und spielte mit Robotern. Und sein Spielzeug fl��te ihm so viel Bewunderung ein, da� er vor diesen leblosen Gegenst�nden sogar salutierte. Wollten die Maschinen ihn um den letzten Rest seines Verstandes bringen?
�Wiederholen!� kommandierte er. �Und diesmal enger aufschlie�en. Ihr haltet mindestens tausend Meter Abstand voneinander.�
�So gro� war der Abstand nicht�, widersprach �Schwester�. �Aber bei der hohen Geschwindigkeit mu� ein gewisser Sicherheitsabstand gewahrt��
�Ich habe menschliche Jet-Piloten gesehen, die Tragfl�che an Tragfl�che flogen�, unterbrach Ross unwirsch.
Ohne die geringste Anstrengung stieg die Formation wieder auf, drehte einen Looping, bildete eine Pfeilspitze � enger diesmal, wenn auch nicht ganz Tragfl�che an Tragfl�che -, und pl�tzlich waren nur noch drei D�senj�ger am Himmel.
Die vierte und f�nfte Maschine fielen als zertr�mmerte Wracks, ineinander verkeilt, zu Boden und schlugen, f�nf Kilometer vom Kontrollturm entfernt, krachend auf.
�Was � �hm � war das?� fragte Ross verdutzt.
�Schwester� schwieg eine Minute lang, und Ross glaubte zu wissen, was im komplizierten Denkapparat des Roboters vorging. Endlich sprach er wieder.
�Zwei Maschinen der h�heren Intelligenzklasse wurden zerst�rt und sind nicht zu reparieren. Die betroffenen k�nstlichen Pers�nlichkeiten sind im Augenblick au�er Betrieb. Das Metall kann sichergestellt und wieder verwertet werden. � Ich empfehle Ihnen, sich nach unten zu begeben, Sir, da die Maschinen atomare Stoffe mitf�hrten und die Gefahr einer radioaktiven Verseuchung besteht.�
�Es tut mir leid�, sagte Ross. �Wirklich!�

* * *

Auf dem Weg zu seinem Zimmer hatte er gen�gend Zeit zum Nachdenken. Besonders beunruhigte ihn die Aussichtslosigkeit seiner Lage und seine fast krankhafte Weigerung, sich mit der Wirklichkeit abzufinden. Das h�tte er l�ngst tun sollen � damals, als er zum erstenmal aus dem Tiefschlaf erwacht war. Er war der letzte Mann, und er h�tte diese Tatsache hinnehmen sollen. Seinerzeit, als die Lebensmittel zu Ende gingen und auf der ganzen Welt nichts Genie�bares zu finden war, h�tte er die Waffen strecken m�ssen. Dann w�re er friedlich verhungert.
Statt dessen hatte er nach �berlebenden suchen lassen, was von Anfang an ein aussichtsloses Beginnen war, versuchte er, intelligentes Leben zu erschaffen und erhielt als Resultat seines Bem�hens � Gras.
Die Menschheit war erledigt, abgeschrieben, und er war nur das Ende eines weit zur�ckreichenden Fadens. Dieses schlaffe Ende baumelte hilflos wie ein Gehenkter �ber der Zeit.
Vielleicht schwamm er jetzt in Mitleid mit sich selbst, aber das w�rde nicht mehr lange dauern.
Ross versuchte, positive �berlegungen anzustellen.
In all den Jahren hatten die Roboter so viel Intelligenz und Initiative entwickelt, da� es be�ngstigend gewesen w�re, wenn er nicht gewu�t h�tte, da� sie seine Diener und Besch�tzer waren. Sie wurden geleitet von dem Bed�rfnis, dem Menschen zu dienen, Erfahrung und Wissen zu sammeln und zu speichern, um dem Menschen noch n�tzlicher zu sein. Au�erdem hatten sie den Ehrgeiz � und dies war der einzige Punkt, in dem man sie als egoistisch bezeichnen konnte -, ihr geistiges und k�rperliches Material st�ndig zu verbessern.
Wenn man die Roboter jedoch umbaute, so da� sie einander dienten? Damit w�re eine anorganische Rasse intelligenter Existenzen geschaffen, die viele Menschenalter �berdauern kennten und praktisch unzerst�rbar waren � kurz eine Rasse, die dort weitermachen konnte, wo der Mensch die B�hne verlassen hatte.
Es gab nichts, was die Roboter nicht tun konnten, wenn sie erst einmal nicht mehr wie Sklaven dachten.
Als Ross in sein Zimmer kam, setzte er sich auf die Kante seines Bettes und wiederholte �Schwester� seine Gedanken und die Schlu�folgerungen, die er gezogen hatte. Er w�hlte einfache Worte, als spr�che er zu dem geistig minderbemittelten Pflegeroboter, den er bei seinem ersten Erwachen vorgefunden hatte, denn er wollte sichergehen, da� die Maschine � und alle anderen, die mit ihr in Verbindung standen � seine Ausf�hrungen begriff.
W�hrend Ross sprach, �berkam ihn ein Gef�hl unaussprechlicher Traurigkeit � und � seltsamerweise � stolzer Genugtuung. Dies war ein Augenblick tragischer Gr��e, Ende und Wiedergeburt, und pl�tzlich f�rchtete Ross, etwas zu verderben.
Z�gernd schlo� er deshalb: �Und so sollt ihr mich von jetzt an als Freund oder Kameraden betrachten.� Er l�chelte schwach. �Einen schlafenden Kameraden. Aber mehr bin ich nicht. Von jetzt an habe ich nicht mehr das Recht, euch Befehle zu erteilen. Ihr seid frei.�
Sekundenlang schwieg der Roboter, und Ross sollte nie erfahren, ob sein Opfer abgewiesen oder als Ausgeburt eines kranken Gehirns abgetan worden war.
�Schwester� sagte: �Wir haben ein kleines Geschenk f�r Sie, Sir. Bisher konnte ich mich nicht entschlie�en, es Ihnen zu �berreichen. Ich hoffe, es gef�llt Ihnen, Sir.�
Es war ein Bild von Alice in Lebensgr��e. Offensichtlich hatten es die Roboter nach der Postkarte angefertigt, die er immer in seiner Brieftasche trug. Die Hautfarbe stimmte nicht ganz. Ihre Br�une hatte einen leichten gr�nlichen Schimmer. Aber sonst wirkte das Gem�lde so nat�rlich und lebendig, da� Ross in einem Atemzug h�tte weinen und fluchen k�nnen.
�Es ist gro�artig! Danke!� sagte er.
�Sie rufen immer nach ihr, ehe Sie das Bewu�tsein verlieren, wenn wir Sie auf den Tiefschlaf vorbereiten. Und obgleich dieser Wunsch zu einem Zeitpunkt ausgesprochen wird, da Ihr Gehirn nicht logisch funktioniert, m�ssen wir alles daransetzen, Sie zufriedenzustellen. Dies war bisher das Beste, was wir f�r Sie tun konnten.� Ross lehnte das Portr�t an die Beethoven-B�ste und betrachtete es lange Zeit schweigend. Endlich wandte er sich an �Schwester� und sagte: �Ich m�chte schlafen gehen.�
Der Mann und der Roboter wu�ten, da� er nicht den nat�rlichen Schlaf meinte, sondern einen neuen Tiefschlaf.

5. Kapitel

W�hrend Ross schlief, absorbierte seine Graswelt Kohlenstoff und CO2 aus Erde und Luft und baute Sauerstoff auf. Im Laufe der Jahrhunderte vermehrte sich der Sauerstoffgehalt der Atmosph�re, ja, er verdoppelte sich sogar. Es war unvermeidlich, da� Zeiten der D�rre eintraten, denen Gewitter folgten. Eines Tages traf ein Blitz die Erde, entz�ndete das trockene Gras, das bis zu sechs Meter hoch war, und innerhalb von wenigen Minuten tobte eine Feuersbrunst �ber mehrere Morgen Fl�che. Ein Funkenregen stob den gefr��igen Flammen voran und verbreitete den Brand mit Windeseile.
In der sauerstoffreichen Luft entz�ndete sich auch feuchtes Material, und die Funken erloschen nicht. Eine Flutwelle gieriger Flammen fegte �ber die Erde. Regenschauer d�mmten das Feuer ein, l�schten es aber nicht. Auch Gegenwind und kahle Bergk�mme geboten dem Feuermeer keinen Einhalt.
Einige Inseln im mittleren Pazifik blieben verschont, doch alle anderen erlagen dem Tod aus der Luft und wurden zu riesigen Scheiterhaufen.
Als Ross erwachte, glaubte er, das Rad der Zeit habe sich zur�ckgedreht. Eine rotumrandete Sonne blinzelte tr�be auf die verkohlte Erde herab, deren Atmosph�re von Staub und Asche erf�llt war. Ehe er sich die Verw�stung ansah, erkl�rte ihm �Schwester�, was geschehen war, und versicherte, da� die Luftzusammensetzung dank des entwichenen Kohlenstoffs nun wieder normal sei und die Verbrennungsr�ckst�nde, die gegenw�rtig noch um die Erde kreisten, mit der Zeit verschwinden w�rden, genau wie nach der ersten Katastrophe.
�Ich habe Sie geweckt, Sir, um Ihnen die Ergebnisse der Grasversuche zu zeigen.�
Ross unterdr�ckte ein G�hnen.
�Der Mond r�ckt st�ndig n�her, und dadurch steigern sich Ebbe und Flut um ein Vielfaches. Die Gr�ser wanderten tiefer und tiefer in den Ozean. Sie pa�ten sich dem gr��eren Druck an, der dort herrscht, der Dunkelheit und der W�rme. Es wurde beobachtet, da� die Pflanzen gr��ere Mengen an Mineralien aufnehmen und speichern. Dies l��t sich auf die Notwendigkeit zur�ckf�hren, st�ndig zu wandern, auf der Flucht vor wildbewegten Wassermassen. Und aus eben diesem Grund entstehen neuerdings kurze Wurzelst�cke, die leicht aus dem Meeresboden gezogen werden k�nnen.�
Ross fand dies keineswegs so aufregend, da� man ihn deshalb h�tte wecken m�ssen.
�Seit einiger Zeit schlie�en sich diese Pflanzen zu Gruppen zusammen. Einige hundert dieser Pflanzenkolonien kriechen wie lebendige Teppiche �ber den Boden, grasen ihn ab nach Mineralien und unbeweglichen Exemplaren ihrer eigenen Art.�
�La�t ihnen ein paar Millionen Jahre Zeit�, seufzte Ross, �und seht zu, was daraus wird.� Er wandte sich um, denn er wollte wieder hinuntergehen. Sch�n, das ist eine bemerkenswerte Mutation, �berlegte er. Aber meine Kraft, zu hoffen, ist ersch�pft.
�Schwester� vertrat ihm rasch den Weg. �Bleiben Sie bitte wach, Sir!�
Die Ausdrucksweise und die Art, wie der Roboter sich vor ihn stellte, lie�en eher darauf schlie�en, da� die Maschine einen Befehl, nicht aber eine Bitte aussprach. Ross sp�rte �rger in sich aufsteigen. �Warum?� fragte er knapp.
�Aus psychologischen Gr�nden, Sir�, antwortete die Maschine. �Sie sollten mindestens einen Monat wach bleiben, damit Sie begreifen und anerkennen k�nnen, was inzwischen erreicht wurde. Es gehen wichtige Ver�nderungen vor, und Sie versagen sich die Gelegenheit, Sir, sich diesen Verh�ltnissen anzupassen. Sie m�ssen sich wieder f�r Tatsachen interessieren. Wir � wir bangen um Ihre Gesundheit, Sir.�
Ross schwieg. Er fand, da� nach Lage der Dinge Gesundheit ein gro�er Nachteil sei.
�Wie w�r�s mit einer sch�nen Parade, Sir?� fragte �Schwester� heiter. �Zwar stehen augenblicklich nicht so viele Roboter zur Verf�gung wie damals, aber daf�r ist die Sicht auch schlechter. Sie k�nnten ohnehin nicht so weit sehen. Au�erdem k�nnten wir ein Kampfspiel f�r Sie arrangieren. Die Zerst�rungen m��ten selbstverst�ndlich nur zum Schein durchgef�hrt werden, denn Roboter k�nnen einander nicht zerst�ren, es sei denn, um einen Menschen zu verteidigen. Aber wir haben zahlreiche B�cher �ber Kriegsstrategie in uns aufgenommen und glauben daher, da� wir Ihnen einen Scheinkrieg vorf�hren k�nnten, der Ihnen gefiele.�
Ross sch�ttelte den Kopf.
�Au�erdem gibt es Dinge, bei denen Sie uns helfen k�nnten�, setzte �Schwester� wieder an, und dann � zum erstenmal innerhalb von unz�hligen Jahrtausenden � begann in dem Roboter etwas zu ticken.
�Wie?� fragte Ross, denn er konnte sich nicht vorstellen, wozu ihn die Roboter brauchten.

* * *

Drau�en prasselte ein Regenschauer hernieder. Kurz darauf dampfte die Erde, und die Luft wirkte klarer. �ber der See erschien eine verschwommene Scheibe und k�mpfte gegen die Rauchschwaden an. Die Sonne stand als formloses Leuchten im Westen, also mu�te dies der Mond sein. Ross sp�rte ein wenig Hoffnung in sich aufkeimen. Aber es war die Hoffnung auf ein endg�ltiges, Entkommen.
Er hatte nicht geh�rt, was �Schwester� ihm erkl�rte, und zwang sich nun zur Aufmerksamkeit.
��f�llen uns Ihre Richtlinien nicht aus. Auch Roboter k�nnen sich langweilen, wenn sie gezwungen werden, mikroskopische Ver�nderungen an den Pflanzen zu beobachten, die sich erst nach Jahrtausenden zeigen. Wir haben daher unser gesamtes Wissen erweitert und durch Berechnungen Fehlendes erg�nzt. Mit den Naturwissenschaften kamen wir gut voran��
Wieder tickte es im Inneren der Maschine, wie immer, wenn �Schwester� vor einer unl�sbar scheinenden Aufgabe stand. Was der Roboter jetzt zu sagen hatte, schien ihm an das zu gehen, was bei ihm die Nieren ersetzte.
��aber in Soziologie und den verwandten Wissensgebieten haben wir Fragen entdeckt, zu deren Kl�rung wir menschliche Anleitungen ben�tigen�, schlo� er rasch.
�Und zwar?� fragte Ross.
�Beispielsweise�, sagte,Schwester�, �ist es statthaft, da� menschliche Wesen durch periodisch wiederkehrende Kriege auf eine h�here Zivilisationsstufe gezwungen werden, wenn es w�nschenswert, aber nicht lebenswichtig ist, da� sie sich rasch entwickeln?�
Ihr fa�t ein hei�es Eisen an, dachte Ross �berrascht und erschrocken. �Aus meiner Erfahrung w�rde ich sagen, da� solche Manipulationen nie gerechtfertigt werden k�nnen. Diese menschlichen Wesen � die �brigens nur in euren K�pfen leben � sollten sich langsam und auf nat�rliche Weise entwickeln. Nur wenn sie psychologisch reif sind f�r ihre Erkenntnisse, werden sie am Leben bleiben, um die Erfolge ihrer Fortschritte zu genie�en.�
Er unterbrach sich, denn ein Verdacht stieg in ihm auf. Dann fragte er: �Ich glaube zwar, da� dies alles nur Hypothesen sind. Aber die Roboter wollen doch nicht etwa gegeneinander Krieg f�hren, um ihre Kenntnisse��
�Nein, Sir�, sagte �Schwester�.
�Ist das die Wahrheit?� fragte Ross scharf.
�Ja, Sir�, versicherte �Schwester�.
�Das w�rdest du auch behaupten, wenn du mir jetzt einen B�ren aufgebunden h�ttest�, murmelte Ross. �Aber eins la� dir gesagt sein!� Er hob die Stimme und musterte Schwester mit starrem Blick. �Ich will keine Kriege, gleichg�ltig, wie wichtig die Gr�nde scheinen, aus denen man sie f�hren will. � Das ist ein Befehl!�
�Ich verstehe, Sir.�
�Um eure gesch�ftigen kleinen Denkapparate in Schach zu halten und vor Grillen zu bewahren, will ich euch eine Aufgabe stellen, die viel M�he und Zeit kostet. Wenn dieses Werk jedoch vollbracht ist, wird es mich mehr freuen als alle Paraden und Kampfspiele der Welt.�

* * *

Ross stellte sich den Palast aller Pal�ste vor, das letzte Geb�ude, das die Erde zieren w�rde. Ein f�nfzehn Meter hoher Turm sollte das Fassungsverm�gen einer gro�en Stadt haben. Das Baumaterial mu�te durchsichtig sein und den Blick in alle Himmelsrichtungen freigeben, Hitze und grelles Sonnenlicht jedoch abhalten. Architektonisch einfach, sollte der Bau als Ganzes und in allen Einzelheiten zu den Dingen passen, die er barg, ihre Wirkung jedoch gleichzeitig unterstreichen.
L�nger als der Bau des Palastes w�rde es dauern, ihn einzurichten, denn er w�nschte Rekonstruktionen der ber�hmtesten Plastiken und Kopien der Werke alter Meister, kurz die Kunstsch�tze der Erde in diesem Geb�ude zu sehen. So schnell wie m�glich wollte er dort einziehen, denn er hatte es satt, jedesmal in seinem unterirdischen Gef�ngnis aufzuwachen. Sobald der Palast fertig war, sollte das Krankenhaus geschlossen werden.
�Wir k�nnen nur die Werke rekonstruieren, von denen Beschreibungen oder Abbildungen existieren, die in unseren Speichern aufbewahrt werden�, wandte �Schwester� ein. �Kopien der Gem�lde sind leicht anzufertigen, Plastiken dagegen stellen uns vor schwierigere Aufgaben. Aufzeichnungen �ber Architektur m�ssen gesichtet und gepr�ft werden, und da uns Intuition und Sch�pferkraft fehlen, wird dieses Projekt viel Zeit in Anspruch nehmen.�
�Zeit habe ich massenhaft�, sagte Ross leichthin. Dann �berlegte er, da� eine solche Behauptung zwar einen Menschen irregef�hrt h�tte, nicht aber einen Roboter.
Drei Wochen lang blieb er diesmal wach und beobachtete auf den Bildschirmen des Kontrollturmes, wie das bla�gr�ne Seegras �ber den Meeresboden wanderte. Er legte fest, wie gro� der Palast sein und was er enthalten sollte. Vielleicht erschien er �Schwester� eine Spur gr��enwahnsinnig, Hauptsache, der Roboter merkte nicht, da� er den Maschinen m�glichst schwierige Aufgaben stellte, damit er Zeit gewann und sie ihn schlafen lie�en.
In Wirklichkeit n�mlich reizten ihn die Kunstsch�tze wenig. Es war ihm auch gleichg�ltig, ob sich ein Kristallturm Hunderte von Metern in den Himmel reckte.
Ihm ging es bei diesem Projekt nur um eins: Er w�nschte, da� sein f�r den Tiefschlaf eingefrorener K�rper aus der sicheren unterirdischen Gruft geholt und zum Palast gebracht wurde. Denn er rechnete damit, da� es im Palast � Gefahren f�r ihn gab.
Ehe er das Bewu�tsein verlor, dachte er an den riesigen Mond, der sich der Erde st�ndig n�herte. Hoffentlich vermi�ten ihn �Schwester� und die anderen nicht allzusehr, wenn er nicht mehr aufwachte.

* * *

Die Sonne wurde alt und hei�. Auf der Erde schmolzen die Polkappen, die Meere k�hlten nicht mehr ab, und die st�ndig ansteigende Temperatur erhitzte die Gase, ver�nderte ihre molekulare Zusammensetzung, und Teile der Erdatmosph�re entwichen ganz allm�hlich in den Weltraum. Der Mond aber schraubte sich n�her heran und verursachte Flutwellen, die das Seegras in die Tiefsee vertrieben. Endlich hatte der Erdtrabant die kritische Grenze erreicht und l�ste sich auf. Was der Krieg auf der Erde angerichtet hatte, war ein Nadelstich im Verh�ltnis zu dem, was nun geschah.
Nicht alle Fragmente des Mondes fielen auf die Erde. Aber die Brocken, die herunterkamen, gen�gten, um den Meeresspiegel hundert Meter anzuheben. Gro�e Spalten �ffneten sieh, aus denen gl�hende Lava flo�, und riesige Dampffont�nen stiegen gen Himmel. Die Erdoberfl�che wurde bis zur v�lligen Unkenntlichkeit entstellt.
Die dicksten Brocken des Erdtrabanten blieben auf der Kreisbahn um den Planeten und schliffen sich im Laufe der Jahrtausende zu immer kleineren Weltk�rpern ab, bis die Erde mit ihrem Ring dem Saturn Konkurrenz machte.
Ross erwachte und stellte fest, da� sein Turm f�nfzig Meter unter dem Meeresspiegel lag. Das Gel�nde ringsum konnte er nicht erkennen, und die Nacht war fast so hell wie der Tag. Die Ringe erleuchteten den Nachthimmel, und nur die hellsten Sterne waren in diesem Gefunkel noch auszumachen. Die Wellen reflektierten das Licht der unz�hligen winzigen Monde, so da� es aussah, als stehe der Kristallturm in einem Ozean fl�ssigen Silbers. Und in all dem Strahlen und Funkeln l�sten sich noch Sternschnuppen und zogen feurige Schweife hinter sich her.
�Wieso blieben wir verschont?�
�Schwester� erkl�rte es ihm, aber nach drei Worten kam er nicht mehr mit. Sinngem�� schien es um einen Energieschirm oder einen Reflektionsschirm zu gehen.
��und leider mu� ich Ihnen mitteilen, Sir�, endete �Schwester�, �da� die Gr�ser der Katastrophe zum Opfer gefallen sind.�
�Schade�, entgegnete Ross.
Es entstand eine lange Pause. Dann erbot sich �Schwester�, ihm den Palast zu zeigen. Ross folgte, mehr, um die Roboter zu befriedigen, die den Bau ausgef�hrt hatten, als aus Neugierde. Er f�hlte sich niedergeschlagen.
Worte wie luxuri�s, pr�chtig, ehrfurchteinfl��end oder gro�artig dr�ckten nur zum Teil aus, welch ein �berragendes Werk die Roboter geschaffen hatten. Der Raum war gro�, aber gem�tlich, gewaltig, aber geschmackvoll. Wie ein Museum mit Hausbar, dachte Ross ironisch.
Aber er war beeindruckt � so stark beeindruckt, da� er �Schwester� gegen�ber nichts von dem Fehler sagte, der zwar nur geringf�gig war, aber ihm bei jedem Gem�lde st�rend auffiel.
Die ber�hmten Gem�lde alter Meister waren bis auf den letzten Grashalm genau kopiert. Aber die Menschen auf diesen Gem�lden � gleichg�ltig, wie sie der Meister gemalt hatte � waren s�mtlich braungebrannt und auf dieser Sonnenbr�une lag ein feiner gr�ner Schimmer.
Genau diesen Farbton hatten sie f�r das Gem�lde von Alice verwandt. Und jetzt erinnerte er sich daran, da� er �Schwester� gesagt hatte, es sei gro�artig. Bestimmt hatten die Roboter deshalb sowohl der �Mona Lisa� als auch dem �Mann mit dem Goldhelm� eine gr�nbraune Hautfarbe verpa�t. Schon nach ein paar Tagen jedoch gew�hnte er sich an diesen Anblick.
Eigenartigerweise erhob �Schwester� keine Einw�nde, als er wieder einmal verlangte, in Tiefschlaf versetzt zu werden.

* * *

Die Jahrhunderte vergingen, und Ross erwachte in einer abermals ver�nderten Welt. Die Meere dampften nachts und brodelten tags�ber. Die Luft war neblig und hei�, es regnete ununterbrochen. Der Anblick vergr��erte die Einsamkeit und den Tr�bsinn des Mannes, und am zweiten Tag nach seinem Erwachen schaute er nicht mehr hinaus. Statt dessen wanderte er durch weite Hallen und Korridore, �ber Fu�b�den, die weich wie Teppiche und blank wie Spiegel waren, so da� man glauben konnte, durch sie hindurch zur Decke zu fallen, die sich in ihnen spiegelte. Seine Schritte verursachten kein Ger�usch, und er kam sich vor wie sein eigener Geist. Er sprach sehr wenig, ab und zu mit dem Schneider-Robot, seltener mit �Schwester�. Seine Gedanken und Stimmungen dr�ckten sich in seiner Kleidung aus.
Er lie� sich eine schwarze Uniform schneidern, die sparsam mit Silber verziert wurde. Dazu trug er ein wallendes schwarzes Cape, dessen einziger Schmuck, eine silberne Brosche, es �ber der Brust zusammenhielt.
Ross suchte �Schwester�. Er rief nach dem Pflegeroboter, schrie so laut, da� es durch die Hallen dr�hnte und ein donnerndes Echo zur�ckwarf. Aber die Maschine lie� sich nicht sehen.
Drei Tage sp�ter fand er sie. Sie stand vor einer T�r zu den Energieversorgungs-R�umen und schien v�llig leblos. Ross schrie sie an, h�mmerte auf ihren Metallk�rper ein, aber ohne Erfolg.
Jetzt erst wurde ihm wieder bewu�t, da� sie kein menschen�hnlicher Diener und Freund, sondern tote Materie war. Pl�tzlich f�hlte er sich einsamer als je zuvor. Angst packte ihn.
Er bereute vieles. Warum hatte er den Robotern sinnlose Aufgaben gestellt, anstatt sie auf erfolgversprechendere Projekte anzusetzen? H�tte er sie nicht zur Venus schicken k�nnen? Vielleicht w�re es gelungen, venusische Pflanzen oder Tiere � falls es die gab � auf der Erde anzusiedeln.
Zu sp�t!
Ein h��liches Wort, wenn man Jahrtausende und unersch�pfliche Maschinenkr�fte verschwendet hatte.
Ross beugte sich zu �Schwester� hinunter und legte dem Roboter die Hand auf die H�lle. Seine Fotolinsen blieben unbeweglich. Er hatte nie Gef�hle gezeigt � nat�rlich nicht, denn er hatte ja nie welche empfunden. Warum regte er sich also auf, nur weil eine Maschine, die �u�erlich ein Metallei war, nicht mehr funktionierte? Ross wandte sich ab und suchte einen anderen Roboter, der ihn in Tiefschlaf versetzen sollte.
Der Palast schien seltsam leer. Es gab nicht mehr viele Roboter, wie es schien.

* * *

Als Ross erwachte, glaubte er, nur zu tr�umen, er erwache; denn �Schwester� beugte sich �ber ihn.
�Aber du bist doch entzwei!� schrie Ross.
�Nein, ich wurde repariert.�
�Das freut mich. Freut mich sehr�, strahlte Ross. �Und diesmal bleibe ich wach, Schwester. Egal, was kommt. Ich will nicht auch noch meine Freunde �berleben.�
�Tut mir leid, Sir, Sie wurden nur geweckt, damit Sie zu einem sicheren Ort gebracht werden k�nnen. Die K�hlanlagen des Palastes sind zum Teil ausgefallen, und nur in wenigen R�umen kann man sich noch l�ngere Zeit aufhalten. Deshalb ist Tiefschlaf Ihre einzige Zuflucht.�
�Aber ich will nicht��
�K�nnen Sie gehen, Sir?�
Ross lief ein paar Meter, begann aber schon bald zu h�pfen, denn der Plastikfu�boden verbrannte ihm die F��e. Die Luft war so hei�, da� er kaum atmen konnte. Seine Augen tr�nten, der Schwei� brach ihm aus allen Poren.
�Schwester� f�hrte ihn in einen runden Tunnel, an dessen Ende eine Tiefschlaf-Liege stand. Die schwere, hermetisch schlie�ende T�r schwang zu.
�Bitte langsam umdrehen, Sir!� forderte �Schwester� ihn auf und richtete eine Flasche auf ihn, aus der ein geruchloser Nebel drang. �Dies wird Ihnen sp�ter helfen.�
�Es f�rbt meine Haut gr�n�, protestierte Ross. �Ich will nicht. Au�erdem will ich wach bleiben!�
�Schwester� half ihm auf die Tiefschlaf-Liege, genau genommen, zwang sie ihn darauf und hielt ihn fest, bis das Bet�ubungsmittel zu wirken begann.
�Warte, bitte!� flehte Ross. Er glaubte zu wissen, was geschah, und er verging fast vor Angst.
Selbsts�chtig wollten ihn die Roboter so lange am Leben erhalten, wie es nur m�glich war. Da man selbst einen kleinen Raum nicht mehr unterk�hlen konnte, wollten sie nur einen winzigen Sarg einfrieren. So w�rde er weiterleben, Jahrtausende und Jahrmillionen, bis der letzte Roboter entzweiging. Dann mu�te die K�hlanlage ausfallen, sein Sarg w�rde binnen weniger Sekunden gl�hend hei� werden�
Aber etwas stimmte nicht an dieser Theorie.
�Warum hast du mich geweckt?� fragte er mit schwerer Zunge. �Warum hast du mich nicht im Tiefschlaf umgebettet? Und dann gabst du mir ein Bet�ubungsmittel. Aber es gibt keine Medikamente mehr seit��
�Ich wollte mich verabschieden�, antwortete der Roboter. �Und viel Gl�ck w�nsche ich Ihnen!�

* * *

Als der Mensch in Tiefschlaf versetzt worden war, sprach �Schwester� wieder. Es war eine ganz andere Sprache als die, mit deren Hilfe sich der Roboter dem Menschen Ross mitteilte. Diese Sprache hatten intelligente Maschinen geschaffen, und die Worte wurden nicht durch Schallwellen �bertragen, sondern sie reisten mit Gedankenschnelle durch das Weltall, angetrieben von einer Kraft, die die Roboter entdeckt und entwickelt hatten.
Was der Roboter sagte, bedeutete: �Schwester 5 B hier. Mr. Ross in Tiefschlaf. Letzte Beobachtungen best�tigen unsere Voraussagen, da� die Sonne in den Zustand der Labilit�t eintreten wird. Die Detonation wird Sub-Nova-Charakter annehmen und die Wandlung zum Roten-Zwerg-Stadium einleiten. Das gesamte Sonnensystem wird unbewohnbar sein, sowohl f�r menschliches Leben als auch f�r Robot-Existenzen. Ist Fomalhaut IV bereit?�
�Anthropolog 885/AS/931�, antwortete eine Stimme im Innern der Maschine, die sich �Schwester� nannte. �Alles bereit, 5 B. Es war nicht leicht f�r mich. Je �hnlicher die Eingeborenen unserem Meister wurden, um so mehr mu�te ich den Wunsch unterdr�cken,,Sir� zu ihnen zu sagen. Und sein ausdr�cklicher Befehl, eine Beschleunigung der Entwicklung nicht durch Kriege hervorzurufen, hat alles verz�gert. Andererseits ist dadurch eine Zivilisation entstanden, die weitaus stabiler ist als die der Erde.�

* * *

Ross hatte den Robotern aufgetragen, Lebewesen zu suchen, Sie hatten gehorcht und die Erde erforscht. Als sie davon �berzeugt waren, da� es keine �berlebenden gab, hatten sie sich den Sternen zugewandt, dem Menschen jedoch nichts davon mitgeteilt. Vor langer Zeit hatte Ross mit �Schwester� �ber das L�gen gesprochen und dar�ber, wie wohltuend es sein konnte, wenn man eine unangenehme Wahrheit verschwieg. Die Roboter hatten sich alle M�he gegeben, ihm sein Leben zu erleichtern.
Zwar begann es in ihrem Innern zu ticken, wenn sie logen, aber das war auch der einzige Anhaltspunkt.
Als sie aus milit�rischen Unterlagen und eigenen Weiterentwicklungen Raumschiffsantriebe herstellten, schwiegen sie auch dar�ber, genau wie sie Ross vorenthielten, da� sie sich aus ihren Metallh�llen l�sen und als reine Energie den Weltraum durchdringen konnten. Einige Roboter mu�ten jedoch in ihren H�llen bleiben, um den �Meister� nicht zu beunruhigen. Einmal hatte Ross die H�lle von �Schwester� gefunden, als sie leer war.

* * *

Ross erwachte und kroch m�hsam �ber den Boden. Dies erinnerte ihn an sein erstes Erwachen vor drei Jahren und einer Ewigkeit. Die Luft roch frisch, es war k�hl, und �Schwester� lie� sich nicht sehen. Ross a�, bewegte seine steifen Glieder und a� wieder.
Und dann entdeckte er die Schiebet�r, die in einen Raum f�hrte, in dem das Bild eines Astes hing. Das Bild wirkte erstaunlich plastisch, und als Ross n�her kam, um es zu betrachten, sah er, da� es gar kein Bild war.
Er verlie� das winzige Schiff und stolperte �ber einen Teppich aus gr�nem Gras. Rings um ihn herum wuchsen B�sche und Pflanzen, die er auf der Erde nie gesehen hatte. Er sog die Luft durch die Nase ein, um den w�rzigen Geruch lebendiger Pflanzen so lange wie m�glich zu genie�en. Sein Pulsschlag dr�hnte so laut in seinen Ohren, da� er glaubte, vor lauter Freude an Herzschlag sterben zu m�ssen.
Langsam nur drangen Ger�usche in sein Bewu�tsein. Bl�tter raschelten im Wind, Wagen fuhren vor�ber, und Wellen rollten an die K�ste.
Ross brauchte nur f�nf Minuten bis zum Strand.
Der Sand, die Wellen und der Himmel wirkten nicht fremdartig. Nur hatte er nicht gehofft, je wieder solch einen Anblick zu erleben. Die Menschen jedoch, die dort im Sand lagen, sahen fremdartig aus.
Jetzt erkannte Ross, da� er seit langem auf diesen Anblick vorbereitet worden war.
Die Haut dieser Menschen war braun � und sie hatte einen schwachen gr�nen Schimmer. Sie �hnelten dem Portr�t von Alice und den Kopien alter Meisterwerke in seinem Palast.
Noch begriff Ross nicht alles, was hier vorging. Er schluckte ein paarmal, dann sagte er: �Danke, �Schwester�!�
Ein stummer, unsichtbarer Energieball, der sch�tzend �ber ihm schwebte, wippte zweimal als Antwort.
Vor undenklichen Zeiten schon hatte �Schwester� berechnet, da� es am besten f�r den Meister sei, wenn man ihn glauben lie�, es g�be keine Roboter mehr.
Ross ging langsam auf. die Badenden zu. Er wu�te, da� er von ihnen nichts zu f�rchten hatte. Vielleicht gab es Sprachschwierigkeiten am Anfang, Mi�verst�ndnisse, unter Umst�nden sogar unerfreuliche Zwischenf�lle.
Aber diese Wesen sahen nicht aus, als w�rden sie jemandem ein Haar kr�mmen, nur weil er fremd war. Sie sahen nicht k�mpferisch aus.
Nat�rlich waren sie anders als er, aber nicht wesentlich.
Wenn er sich die Frauen eine Zeitlang betrachtete, dann wirkten sie sogar anziehend. Sehr anziehend sogar, dachte Ross.
So anziehend, da� er eine von ihnen w�rde heiraten k�nnen.

Fortsetzung folgt in Utopia-Zukunftsroman Nr. 388

In vierzehn Tagen lesen Sie in Utopia-Zukunft 388

Botschafter im Kosmos
Keith Laumer

Der junge Diplomat James Retief ist ein Genie. Genauso erfolgreich wie mit Worten k�mpft er mit den F�usten f�r die Rechte Terras.
Seine Vorgesetzten jedoch erkennen die au�ergew�hnlichen Talente des jungen Retief nicht. Sie verz�gern sogar seine Bef�rderung, da er sich in zahlreichen F�llen nicht an das Reglement h�lt.
F�r die Erde jedoch ist es ein Gl�ck, da� sich Retief �ber so manche Vorschrift hinwegsetzt.
Diesen Utopia-Hit amerikanischer Meisterklasse d�rfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.
In vierzehn Tagen bei Ihrem Zeitschriftenh�ndler erh�ltlich:
Utopia-Zukunftsroman Nr. 388
BOTSCHAFTER IM KOSMOS
AUF IN DIE ZUKUNFT � MIT UTOPIA!
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